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RACCOLTA 
SCHEMI 
da RS1 a RS 102 


La riproduzione degli schemi e la realizzazione dei relativi circuiti sono consentiti 
soltanto per uso hobbistico. 
Per qualsiasi altro impiego è necessaria l' autorizzazione della Ditta. 





Pa ELETTRONICA SESTRESE srl. - 16153 Genova - Sestri © 
Via Chiaravagna, 18 H r. - Tel. 010 - 675201 


PRODUZIONE ARTICOLI 


ALS if 





LUCI PSICHEDELICHE 2vie auroacimentate RS 1 


i Ea <- | ; i Lampada 1 


Lampada 1 


n 


II 


Altoparlante 











PEROTI MONTAGGIO COMPONENTI SEGUIRE 10 SCHEMA PRATT 
RIPORTATO A FIANCO, 


REGOLAZIONE DET POTENZIOME TRI P.1 P,2 43 


Effettuare la regolazione nel seguente ordine : Lato componenti 


i) Ruotare P,1 completamente in senso antiorario ( minimo) 


FILENCO COMPONENTI 


Altoparlante 


) 
2 ) Ruotare P P.3 completamente in senso orario ( massimo) 
) 


} 


Ti a È " *.l in sei aric i a che - . 3 
Ruotare gradualmente P.] in senso orario fino a che le due RI 15 Kobm 2% 33 MF 35 


R2-4-0 3,6 Kohm 1/2 0,1 MF_100V 

RA 47 Kohm 1/2 W 10 MF 16 V 

RE10 15 Kohm 1/2 W ; 1 MF 16V 

R6-11 22 ohm1/2W ) 10 Kohm A_ potenze 

R7 2,2 KRohm 1/2 W x 2,2 Kohm A potenze 

RI2 3,9 ohm 4 W FUSIRILI 3 A 

QI-2 no 237 TRASF,MODULAZIONI 

TI-2 TRIAC 4A 400V QUALSIATI TTPO 
ATTENZIONE! Di IN 4007 PORTAPUSTHTI.I 

Circuito sotto tensione di 

MANEGG] ARF CON CURA, 


lampade rimangono sempre accesce 
Ruotare gradualmente P.2 P,3 in senso antiorario fino a che 
le rispettive lampade si accendono e si spengono al ritmo 
lella musica ottenendo così l'effetto PSTCRFNELICO 
Na 
VARIANDO IL VOLUMI DELL'AMPLIFICATORI AL QUALE E* COLLEGATO 
IL NS,CIRCUITO OCCORRE RIPETERE LE REGOLAZIONI, 





MICROTRASMETTITORE FM RS 3 


T1 segnale emésso dal Microtrasnettitore RS 3 è ricevibile dalle 
normali radio FM. 

La frequenza di emissione viene scelta agendo sul compensatore C5. 

Aumentando la tensione di alimentazione aumenta la potenza del 
microtrasmettitore;j si consiglia comunque di non superare i 20 V e 
oltre i 12 V occorre applicare un buon dissipatore al transistor Tr2, 











Per il corretto montaggio dei componenti seguire lo schema pra- 


tico riportato a fianco. 
Effettuare un ponticello dal LATO RAME tra i punti A e B della 


bobina stampata. 
Effettuare anche i due collegamenti dal LATO COMPONENTI come in- 


dicato in figura» 












ELENCO __ COMPONENTI 





Tri = BC 237 0 equiv. 

Tr2 = 2N 2218/19 

L = Bobina stampata 
C1-2 = 4,7 MF 16 V elettr, 
C3-4 = 470 pf ceramico 

c5 = 1/20 pf variabile 
c6 = 3,3 pf ceramico 

Ri = 22 Kohm trimmer 
R2 68 Kohm 

R3 4,7 Kohm 

R4-5 = 10 Kohm 

R6 = 100 Ohm 

Capsula microfonica 
Cavetto schermato 

Clips per pila 
























Lato componenti 








ALIMENTATORE srasivizzato 


40V-2A - 22V-0,5A 











usato nei modi più svariati; tuttavia il 
ideale è quello di alimentatore per apparati riprodut 


tori suono HI.FI. 


Fisso infatti prevede due uscite stabilizzate: una 
da 40 V — 2 A max, adatta ad alimentare gli stadi fina 
li, l'altra che fornisco 22 V - 0,5 A max per alimenta 


ro gli stadi di preamplilficazione, 


Ver il suo corretto funzionamento occorre collegare, 
all'ingresso del ponte Dì, un trasformatore in grado di 
fornire una tensione di 30 V con circa 2,5 A. 


ELENCO GUMPONENTI 


Tri - 2N 9055 RI 
Tr2 + 2N 60070 oquive 

DI = Ponte KBLO2 R4 
D2 * Zener 22 V- 10 W 

CI» 390 MF 63 V Viti 
C243 = 100 MF 50 V Dadi 


= LR MF_25V 





Questo alimentatore è stato realizzato per essere 


5600 ohm 1 W 
R2-3 + 2700 ohm 1 W 
3900 ohm 1 W 
Dissipatore n, 1 


]| dissipatore è sotto tensione, 
















suo impiogo 























Lato componenti 


USCITA 


© 


Questo Lineare è stato appositamente studiato per aumentare 
la potenza di trasmissione dei radiomicrofoni, 


Fare molta attenzione nella costruzione delle bobine L1 ed L2 
( attenersi alle note seguenti ): 


L1 = 7 spire filo f 1 mm argentato avvolte su d 4 mm in aria 
Lunghezza totale 16 mm. 


L2 = 3 spire filo $ 1 mm argentato avvolte su f 8 mm in aria 
Lunghezza totale 6 mm, 


TI segnale in ingresso NON deve essere inferioro a 35 mW, 


La regolazione dei compensatori C1 + C2 + C3 deve essere ef- 
fettuata sperimentalmente per il massimo rendimento. 


La regolazione deve essere effettuata secondo la seguente 
successione: 02 + Cl + C3 


Si consiglia di racchiudere il Lineare in un contenitore me- 
tallico, 


Per il montaggio dei componenti seguire lo schema pratico ri- 
portato a fianco. 


ELENCO COMPONENTI 


Qi 2N 38660 equivalenti 
Jì3 - 312 VK 200 

Li Bobina 7 spire 

L2 Bobina 3 spire 

cl Compensatore 4» 20 pf 
C2 - C3  Compensatore 10- 40 pf 
C4 — C5 1,000 pf ceramico 
Dissipatore 























FILTRO CROSS-OVER 


Questo filtro CROSS-OVER è adatto ad essere impiegato 
per la costruzione di casse acustiche ad alta fedeltà. 

Può sopportare potenze superiori a 50 W grazie all'im- 
piego di materiali di elevata qualità, 

Sempre per questa ragione la separazione di frequenza 


tra i tre canali di uscita risulta essere ottima infatti, 





applicando all'ingresso un'onda quadra, avremo alle tre 
uscite le forme d'onda indicate in figura che, sommate 


tra di loro andranno a ricostruire il segnale originale 


IN w Mm T 
applicato all'ingresso. 
ELENCO COMPONENTI 
L 


= Bobina 





C1 = 6,8 MF 100 V poliestere 


Lato componenti C2 = 6,8 MF 100 V La 


Po, 
IDA | 


\\W Niro o cima canta la cri 






C3 = 4,7 MF 100 V " 


Vite n, 1 






Dado n. 1 














VARIATORE DI LUCE co max.19500w RS 9 







CARICO MAX. 1500w 





Questo variatoro di 





luoe può anche essere adoperato 





come variatore di velveità per trapani. 








Il carico massimo ammissibile 4 di 1,500 W 







Per il montaggio dei componenti seguire lo schema 


pratico riportato a fianco. 








220Va TRIAC 








ELENCO COMPONENTI 


TRTAC 400V 8A 
D DIAG 

Cc 0,22 MF 250 V 
R1 Potenz. 220 Kohm A 
68 K olim 1 W 











Lato 







componenti 








CARICO MAX.1500W 


ATTENZIONE ! 
Circuito sotto tensione di rete, 
MANEGGIARE CON CURA, 










LUCI PSICHEDELICHE 3vie autoaLim. 1500 w/su 
































PER TI. MONTAGGIO DET COMPONENTI SEGUTRE LO SCHEMA PRATTCO 
RIPORTATO A_FIANCO, 


REGOLAZIONE DIL POTENZIONIE TRI Pal Pa Po bol ni COMPONENTI 





Effettuare la regolazione nel seguente ordine i 
n " 4 ba FIENDO OUMPOMENTI 


Ruotare P.] completamente in senso antiorario ( minimo ) Pri uva n ù Mi 


Ra Rom 1 N (243447 68° nf 
REL 2,2 KRohm 65 0,15 M 
RE041 3 Kohm Cod 0,22 MI 


> } R6-10-14 5 hkohm & O,! ME 
a che le rispettivo lampade si accendono e si spengono al 


itmo dell i tt de ì l'effetto PSICFEDELTO® fre] Sonne ad veli fi 
ritmo della musica ottenendo così l'effetto 2 of cn 1 MPi6V 


DI IN 4007 
Tia2a} TRIAG 4OOV BA 
Kohm A Fi=2=3 FUSTRTLI 5 A 
2,2 Kohm A mi, 'NTERRUTTORI 
ATTENZIONE! TRA FORMATORI tia 4 PORTARTI TRI 1 
Circuito sotto tensione di rete, 
MANEGGIARE CON CURA. 


Ruotare P,2 #+3 Pi completamente in senso orario ( massimo ) 
Ruotare gradualmente 1,1 in senso orario fino a che le tre 
lampa le rimangono sempre accese. 


Ruotare gradualmente P,2 1,3 P+b in senso antiorario fino 


R 
*Variando il volume dell'amplificatore al quale é collegato 
il nsjeircuito occorre ripetere le regolazioni, 








RIDUTTORE 6: TENSIONE savivzia =—RSTI 









Questo riduttore di tensione,pur adattandosi a molteplici 
impieghi é particolarmente adatto ad essere montato su 
autocarri poiché tutto le moderne apparecchiature radio è di 
riproduzione sonora per autovetture prevedono una tenstone 
di alimentazione a 12 V. 







+24 V 


















INGRESSO USCITA 


L'impiego del riduttore di tensione può essere esteso anche 
alle apparecchiature ricetrasnittenti grazie alla corrente 
MAX di 2,5 A che é in grado di sopportare. 


Elenco componenti 


Q = 2N 3055 

D = Zener 13V5W 
R = 470 ohm 1 W 

c a 100 MF 16 V 


Dissipatore 


N° 2 Viti e dadi di fissaggio 






Lato componenti 








ANTIFURTO PROFESSIONALE 


Lato componenti 











7 


* 


ELENCO COMPONENTI 


Ici = M 7815 8,2 K ohm 
IC 2 = 7h C 14» MC14584RCP 3,9 K ohm 
di’ = 2N 1711 /2N 1613 120 K ohm 
Qq2 = BC 237 5,6 K ohm 
D 1-2-3-4-5-6 = IN 4148 1,2 K ohm 
D 7-8-9-10-11 = IN 4148 1,2 K ohm 
D 12 = BY 251 /BY 252/BY 253 7 12 K ohm 
D 13 = KBL 02 / KBL 04 560 K ohm 
DU = Zener 12 V 11 820. ohm 
P-A_-E = Trimmer 220 K ohm 14 — 17 8,2 M ohm 
U = Trimmer 1 M ohm 16 - 18 3,3 K ohm 
L 12-34 = Led rossi F Fusibile 1,6 A 

= elett. 1000 MF 25+V portafusibile 

= elett. 100 MF 16 V dissipatore x IC 1 

= Relé Finder 5802 vite e dado 
Zoccolo per Integrato R 12 = 22 K ohm 

R_19 = 120 ohm 


disponibile in 
Contetto RELE' che si chiude in 


Attacco batteria 12V 


Attacco trasf.220- I6va 
Tensione di 12V 


Protezioni 
istantanee 











ISTRUZIONI 


Questo centralino per antifurto è stato appositamente studiato 
ad uso professionale, garantendo così una sicura protezione per 
l'ambiente nel quale viene installato ( appartamenti, uffici, 
negozi, depositi, ecc.) 


ALIMENTAZIONE 


L'apparecchio è predisposto per funzionare con una tensione di 
alimentazione di 15 - 16 V ( punti 1 e 2) in corrente alternata. 
Per ottenere questa tensione occorre un trasformatore che ridu- 
ca la tensione di rete da 220 V a 15 + 16 V con almeno 1 A al 
secondario, 


Può anche essere alimentato da una batteria a 12 V ricaricabile’ 


(punti 3 e 4) la cui carica viene mantenuta tramite un circuito 
che fa parte integrante del centralino. Quando l'alimentazione 
è funzionante si accende il Led L4, 


COMANDI E COLLEGAMENTI 


Tl circuito dispone di un temporizzatore che regola tramite dei 
trimmer i tempi d'inserimento e di esclusione del centralino. 
Tl tempo d'inserimento si regola col trimmer U che può variare 
da O a 80 sec. mentre quello di entrata viene regolato tramite 
il trimmer E che varia da 0 a 30 sec, 

Col trimmer P si regola il tempo di pausa dell'allarme mentre 
con A viene regolata la durata dello stato di allarme, 

Per l'inserimento dell'antifurto occorre interrompere mediante 
un interruttore i punti 15 e 16. 

L'allarme può essere ritardato o istantaneo secondo le neces- 
sità d'impiego. s 

Normalmente si impiega la parte ritardata per proteggere il 
punto di accesso avendo così il tempo per disinserire il cen- 
tralino mentre la parte istantanea protegge i punti di control 
lo come finestre e porte interne. 


Minato, 


Le modalità di impiego sono chiaramente riportate sullo schema 
praticò. 


La protezione del taglio cavi (punti 9 e 10) è composta da due 
conduttori cortocircuitati all'estremità che affiancano gli altri, 
T1 centralino entra immediatamenté in allarme qualora vengano ta- 
gliati i cavi anché con antifurto disinserito. 


IMPORTANTE 


SE NON SI UTILIZZA IL CIRCUTTO TAGLIO CAVI FARE UN PONTICELLO 
TRA T PUNTI 9 è 10 


SE NON ST UTTI.TZZA LA PROTEZIONE ( A ) FARE UN PONTICELLO TRA 
I PUNTI 11 è 12 (vedere achéema pratico) 


SE NON ST UTILIZZA LA PROTEZIONE ( B ) FARE UN PONTICELLO TRA 
I PUNTI 17 è 18 (vedere schema pratico) 


INDICAZIONI LUMINOSE 


Led L 1 - si accende ad allarme inserito, 

Led L 2 - si accende per anomalie alle protezioni ritardate, 
Led L 3 - si accende per anomalie alle protezioni istantanee, 
Led L 4 - si accende con alimentazione inserita, 


Le modalità di impiego sono chiaramente riportate sullo schema 
pratico. 

La protezione del taglio cavi (punti 9 è 10) è composta da due 
conduttori cortocircuitati all'estremità che affiancano gli altri. 
Tl centralino entra immediatamente in allarme qualora vengano ta= 
gliati i cavi anche con antifurto disinserito. 


IMPORTANTE 
SE NON SI UTILIZZA TL CIROUTTO TAGLIO CAVI FARE UN PONTICELLO 
TRA T PUNTI 9 è 10 


SE NON ST UTTI.IZZA LA PROTEZIONE ( A ) FARE UN PONTICELLO TRA 
I PUNTI 11 è 12  (vederò schema pratico) 


SE NON ST UTILIZZA LA PROTEZIONE ( B ) FARE UN PONTICELLO TRA 
I PUNTI 17 è 18 (vedere schema pratico) 


INDICAZIONI LUMINOSE 


Led L 1 + si accende ad allarme inserito, 

Led L 2 + si accende per anomalie alle protezioni ritardatòè, 
Led L 3 - si accende per anomalie alle protezioni istantanee, 
Led L 4 - si accende con alimentazione inserita. 









A 





MPLIFICATORE sassa Frequenza 2 W. 















—0+ 12V 


Questo amplificatore,ydi oelevata qualità, presenta caratteristiche 
tecniche tali da renderlo adatto a molteplici impieghi. 
Con una tensione di alimentazione di 12V si ottiene la potenza 
massima(2W)ma il suo perfetto funzionamento è garantito anche con 
alimentazione più bassa(9V)con la quale si ottiene la potenza di 
1,2W, 
Per la massima fedeltà di riproduzione è consigliabile non supera- 
re la ten.ione d'ingresso stabilita di 70 mV. 

- Tl montaggio non presenta nessuna difficoltà,ed il potenziometro P 
può essere sistemato anche al di fuori del circuito stampato. 
In tal caso si rende opportuno collegarlo tramite cavetto schermato. 






ELENCO COMPONENTT 





TRA 820 ® SN 16975 ANQ 
P = POTENZ. 100 Kohm B 


tl 
Q 
4 










R = 180 Ohm 1/4 W 
C1 -2 = 100 MF 16V 
03 « 1000 MF 16V 









C4 = 0,1MF 
180 pF 











RICEVITORE A.M. DIDATTICO RS 16 





o+9 =12V Questo ricevitore, di semplice ma sicuro funzionamento è 
stato espressamente studiato per introdurre il principian= 
te nel mondo dell'elettronica. 

TI sognale ricevuto dalla bobina L 1 viene selezionato dal 
condensatore variabile C 1 e trasferito tramite il condon- 
PoT® USCITA satore C 2 sulla base di Q 1, il quale provvede ad una 
prima amplificazione, Alla successiva amplificazione provve 
de il transistor Q 2 il quale è accoppiato direttamente a 
Qi, T1 segnale viene quindi rivelato e duplicato dai diodi 
DieD2. 

- A qusto punto l'ascolto è possibile collegando all'uscita 

G un auricolare ad alta impedenza» 

E' consigliabile collegare l'uscita del ricevitore con 
l'ingresso del KIT RS 15, con il quale è possibile ottenere 
un ascolto in altoparlante forte e fedele, 



















NOTE 
Costruzione bobina L 1 su barretta di ferrite 






LATO COMPONENTI Avve A+ B = 10 spire filo rame smaltato 


à " " " 
dB 404 tiv Avve R-C = 100 spire 


ELENCO COMPONENTI 


Barretta frrito CI * Cond, Variab, 250 pF 
Filo ramo smaltato 
L 2 =» Impedenza alta frequenza 


Qi - 2 « RR 237 C2 è» 6,8 KpF ceram 
Di = 2 “ AA 117 C3 4 ® 47 KpF_" 
RI = 56 Kohm C5 «6 « 680 pr st 


R2 = 150 Kobm 
RI - 1 Kohm 


TTT ——————6& 









SIRENA ELETTRONICA americana 30W 












_Sa ELENCO COMPONENTT 

dic 
TC = 4049 R1-2-3-4-5 = 2,2 Kohm 1/4 W 
dI + Q2 = Tin 32 R6 = 22 Kohm " 
Q3- QU = TIP 31 R7-8 = 100 Ohm" 
05 - Q6 = NG 237 R9-10-11 = 1 Mohm " 

i Di - D2 = IN 4148 R12 = 4,7 Kohbm " 

e ci - 02 a 2%0 pF R13-1% «10. Kohm "' 

C3 = 0,1 MF R15-16 = 3,3 Kohm ‘" 
(A = 0,22 MF R17 = 220 Kohm " 
5 = hy7 MF_16V R18 = 820 Kohm " 
N° 2 VITI 
N° 2 DADI 








Questa sirena è stata appositamente studiata per funzio- 
nare anche con tensione di alimentazione molto bassa,così 
da poter essere applicata su veicoli con batteria a 6 V e 
12 Vo 

Può essere anche applicata come sirena d'allarmo in combi- 
nazione con antifurti(es. KIT RS 14)» 

Grazie alla sua nota acuta e periodicamente interrotta dall'- 
effetto molto penetrante è udibile anche a grande distanza. 
Come altoparlante usare preferibilmente un TWEETER che va 
collegato alle viti di fissaggio che accoppiano Q1 con Q3 e 
Q2 con Qi,come indicato nello schema pratico. 








Ù 
I ad_ogni TIP tagliare il terminale COLLETTORE 





MIXER B.E A 4 INGRESSI 


Serve a miscelare fino a quattro segnali B.F. 

Gli ingressi previsti sono ad alta impedenza e per l'alimentazione 
occorre una tensione stabilizzata di 9 Vec. 

T)] trimmer P 5 serve a limitare il livello di uscita, 

Si consiglia di racchiudere il tutto in un contenitore metallico. 
Per collegare il MIXER ad altre apparecchiature vanno usati cavet- 
ti schermati, 

N.B, Le manopole NON sono fornite nel KIT, 








USCITA 








ELENCO COMPONENTI 

INGRESSI 
Q1-2 BC 237 
P1-2-3-4 SLIDER 1 Mohm B 
P5 TRIMMER 22 Kobm 
R1-2-3=4 100 Kohm 1/4 W 
RS 3,3 Kohm " 
R6 1 Kohm " 
R7 27 Kohm " 
R8 150 Kohm 
(1,0) 220 | Ohm 
RIO 100 Ohm 
CI-2-3>4 0,1 MF 
C5 330 pF cer. 
C6-7 10 MF 16V 


nai 3 \ 8 1 MFI6V 
) 7 9 220 MF 6,3 V 








"= «cm aim RA 
RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO USE. 6-75» sv RS 20 






















Questo riduttore di tensione é particolarmente 
adatto per il funzionamento di apparecchiature 
con alimentazione a 6 = 7,5 +9 V ( radio, 


roger Ad 78 9V 


USCITA 


Inonesso registratori ,mangianastri ceo.) su autovetture 
aventi batteria a 12 V. 

LA TENSTONE DI USCITA ST SELEZIONA COLLEGANDO 
UNO DEI TRE DIODI ZENER ( D 1 = 2 + 3 ) ALLA 
PISTA + DEI CIRC, STAMPATO, 


INSERENDO IL DIODO D 1 ST HA UN'USGITA DI 6 V 
D2 TRATTATI " " 95 V 
D3 RETI " " 9V 


Per il montaggio cei componenti seguire lo schema pratico 


ELENCO COMPONENTI 

Q = BD 376 

D1 e ZENER 6,8 V 

D 2 = ZENER 8,2 V 

D 3 = ZENER 10 V 

GC » ELETT, 47 MF 16 V 

R = LR ohm 1/2 W 

FO e FUSIBILE 800 mA 
PORTAFUSIBTLE 

N° 1 vite 

N° 


+ 
USCITA 6 75 9V 





ì dado 


Lato componenti 








DISTORSORE PER CHITARRA 








uesto distorsore per chitarra oltre a modificare la forma 

l'onda ha .il pregio di amplificare il segnale in ingrésso, 

Urazie alla particolare forma di distorsione le note 

introdotte risulteranno ricche di armoniche. Lato componenti 


Mremendo il pulsante A il distorsore rimane escluso, 


permettendo al segnale di raggiungere l'uscita senza 


A A ELENCO COMPONENTI 
alcuna distorsione, 


1 = 47 Koh 
2 e LD oh 
} = 680 Kohm 
« 3,9 Mohm 
= 6;9} Kohm 
= 68° Kohm 


Mer attivare l'apparecchio occorre premere il pulsante BR. 
Muotando il potenziometro P.si regola la percentuale di distorsione, 


C 102 
03 

Q iQ 2 
p 

DaDa 
CLIPS, 





i MF elett, I6V 
10 K pF cer. 
BC 237 
pot.47 Kohm A 
doppio deviatore 





INDICATORE DI EFFICIENZA BATTERIA 12V RS 23 

























Questo indicatore ha lo scopo di controllare 
lo stato di efficienza delle batterie a 12 V 


Premendo il pulsante P_si possono verificare 
tre condizioni : 


MORSETTI 
BATTERIA 


1 ) Si illumina I 1 ( Led rosso ) 
RATTERTA TNEPFIORNTE 


2 ) Si illumina I 2 ( Led verde ) 
BATTERIA EFFICIENTE 





3)Ll1e]1 2 rimangono spenti 
BATTERTA SEMI EFFTCTENTE 


Nel montaggio prestare particolare attenzione 
alle polarità dei diodi Led 


Nel 
DOVENDO CONTROLLARE PATTERTE INSTALLATE 
SU AUTOVETTURE, Ml, CONTROLLO VA EFFETTUATO 
A MOTORE SPENTO 


ELENCO COMPONENTI 


RI-=R2 » 2% ohm L1 = Led rosso 
LATO COMPONENTI R3 = 33 ohm L 2 = Led verde 
D1-DN2 = iN 4007/4001 p = Pulsante ON 


Zi-Z22 = zener 5,1 V 





AMPLIFICATORE B.E 10W nur sensisiità 


ISTRUZIONI 

Questo amplificatore è particolarmente adatto a funzionare con 
alimentazione di 12 V, 

La sua grande sensibilità permette di ottenere una potenza di 8 W 
con soli 15 mV in ingresso così da poter essere impiegato hei 

più svariati modi, 

Per regolare l'amplificazione è sufficiente collegare all'ingresso 
un potenziometro da 100 Kobm logaritmico, 

La potenza massima di 10 W si ottiene con alimentazione di 16 V 
su un cafico di 2 ohm 

Per il montaggio seguire lo schema pratico. 


ti edita ELENCO COMPONENTI 
ì 
i T.0, = TDA 2002 = LIM 383 T 
si | USCITA CI[40m Ri 2220 cha 
à J Ra 2,2 ohm 
di ci 100 Kpî 25 V 
02 ce 100 Kpf 100 V 
p 
pi C3 10 MF 16 V 
R2 cd 1 MF 16 V 
05 1000 MF 16 V 
06 e 470 ME i6V 


DISSTPATORI 
VTIE E DADO DI FTSSAGGTO 


Lato componenti 








PREAMP. con inen. a sassa impenenza RS 27 












Tl preamplificatore RS 27 presenta la caratteristica di 


avere una bassa impedenza di ingresso, quindi é molto adatto 






ad essere impiegato con trasduttori magnetici: microfoni di- 






namici a bassa impedenza, testine magnetiche, captatori te + 






lefonici. 






La sua amplificazione #4 molto elevata per cui, se fosse 






necessario ridurla, occorre porre in serie ad R3 un trimmer 







da 100 Kohm, 





Può essere alimentato con una tensione compresa tra 







9 è 18V, 


Per la realizzazione seguire lo schema pratico riportato 






a fianco. 






Lato componenti 





ELENGO COMPONENTI 





Qi=2 BC 237 0 equivalenti 
R1=42 ì Kohm 
R3=£4s5£6 10 Kohm 

R7=8 100 Kohm 

Cì 100 MF 16 V 

c 2 10 MFI6V 

c3 h,7 MF16V 
04&=5 h7 MF16V 






Clips per pila 








TEMPORIZZATORE con auimentazione = (1-65 secono) 





Questo KIT è stato appositamente studiato per realizzare un temporizza- 
tore di grande pr igione è riabiltità che può essere utilizzato nei modi 


più svariati; 11 sio impiego ideale è quello di temporizzatore fotografico. 


Esso è realizzato in modo da commutare tre circuiti indipendenti il cui 
carico mak è di 3A ciascuno quindiy se disposti in parallelo; si pub uti 


lizzaro como commutatore di un union cironito con carico max di 9 AI 


La gamma di temporizzazione varia da 1,2 a Gh secondi per cui, suppone 
do la corsa del potenziometro RA suddivisa in 16 posizioni, si può rica 
re la seguente tabella dei tompit 


Posiz, 0 secondi Poriza 9 = J5 sccondi 
“10 30,5 
lì 
13 
13 
M 
15 
16 
lato componenti 


Tl pulsante Pi è lo START: premendolo inizia il dielo di temporizzazio- 
nes TI pulsante M2 è il RESETI c.so serve a formare ed azzerare in qualun 


que momento il temporizzatore, 
ELENCO COMPONENTI 


RC 237 0 equivalenti na Potenz, 220 kohm A 

NE 555 Cia 220 MF 16V elettr, 
Ponte N00 CI 220 MF 10V “ 

Zener 9,1 V T Trasf, alim, 220 = 9 V 
ih 4148 D122 + Pulsanti ON 

10 ohm RELE*® na 1 ( tipo FISDER 54,14 
6:8 kohm VIT en 2 

680 ohm DADI ni 2 





PREAMPLIFICATORE micnoromco RS 29 














Lato componenti 


IN OUT 

























ISTRUZION | 
Questo preamplificatore microfonico è particolarmente adatto 
ad ossore impiegato con trasmettitori A,M, specialmente 

nel campo della Calle 

k' munito di un compressore della dinamica,grazie al quale 
pur ottenendo una grande sensibilità microfonica impedisce 
una eventuale sovramodulazione. 

L'ingresso di questo preamplificatore è provisto per microfoni 
ad alta impedenza ma il suo impiego è possibile anche con 
altri tipi di microfoni. 

A montaggio ultimato occorrè regolare il trimmer T per il 
miglior rendimento. 


ELENCO COMPONENTI 


Qi -Q2 = BC 237 T s TIRIMMER 10 K ohm 
DI =D2 = IN hIiS4 ci 100 pf cere 


RI = }30 Kohm ca = 22 Kpf core 

R2 4,7 Mohm c3 = 100 Kpf cer. 

R3 = 1 Mohm CA 1000 pf cers 

RA = 390 Kohm 5-06 = 4,7 MP 16V vert, 
RS = 33 Kohm CLIPS per batteria 

RO «R7 * 10 Kohm 

RA “ 10 ohm 

Ro « 220 Kohm 


RIO * 68 Kohm 





ALIMENTATORE STABILIZZATO 12V 2A 


15-17 Vea 





al secondario(15---17Vca) 
del trasformatore 
Con questo kit si realizza un alimentatore stabilizzato ELENCO COMPONENTI 
con uscita a 12 V e corrente massima di 2 A. i) = PONTE (KBL 02) 





La tensione di ronzio (ripple)è molto bassa grazie al suo 


Q1-Q2 = BC 237 

03 2N 3055 

cl 1000 MF 25V eletta 
c2 = 220 MF 16V elettr, 
z ZENER 6,8 V 

RI 2,2 Kohm 

R2 = 10 Kohm 

R3 = 15 Kohm 

N°1 Dissipatore X T03 
N°2 VITI 


N°2 DADI 


circuito di stabilizzazione, 

Questo dispositivo può essere usato per alimentare piccoli 
riproduttori sonori funzionanti a 12 V,autoradio,baracchini ecc. 
Per il suo corretto funzionamento è necessario applicare in ingresso 
un trasformatore con secondario 15-17 Volt 2 A. 











PROVA TRANSISTORS E DIODI RS 35 


PROVA_TRANAI STORS Ber il corretto funzionamento occorre col- 





legate iI morsetto Palla base del fransistorg i morsetti A 
Co vanno collegati indi ffersentamente all'emittore e al colletto 


ri Tale operazione vale sia per il tipo NPA che per il PNP, 


Limitatore pisa 1) = nessi heel acceso 
2) + solo un Led verde acceso, 


3) + stesso Led verde acceso. 


Qualora si veri fichi una situazione diversa dalle suddette, il 
fransistor in prova è quasto, Inoltre il Prova transistor non 
coatto al controllo dei Darlington con diodo — Fet + Unigiun> 


zione e transistors al germmanio di potenza. 


PROVA DIODI + Collegare il diodo in esame, senza tener conto 
della polarità, tra i punti Ae Re portando il commutatore 
nella posizione 2 «i devo accendere solo un Led verde ( i Led 


rossi sono cselusi) in caso contrario il Diodo è inefficiente, 
ISTRUZIONI PRR_TL MONTAGGIO 


Collegare i vari componenti aventlo cura di inserire 11 hA741 
con il punto di ri ferimento come indicato in Figura; effettua- 
re il ponticello tra i punti a — b. Collegare le clips agli in 


gressi rispettando le polarità c i tre coccodri li ai punti A 


Red. Per quanto riguarda i Led, occorre ricordare che il gam 


bo più corto indica sempre il catodo, 
ELENCO COMPONENTI 


pA AI mini dip Commutatore rotante 3V 3P 
(3 Kohm Gilips per pile OVn, 2 


IO Kohm Uoccodri tti n, 3 








100 Kpf Pezzi filo n, 3 
LED rossi Manopola 
LED verdi 











AMPLIFICATORE B.E 40W 


o+40+50V. 
























Caratt.tecnicho: Potenza uscita - 40 W 
Distorsione alla max pot. inf. 0,5 % 


Impedenza usci ta 8 ohm 
Tens, ingriper usc,max VV 

Risposta in freq. 20 IHlz — 200KIlz 
Impedenza ingresso 10 Kohm 


ELENCO COMPONENTI 


© 
1 Kohm Le 











QI = 10237 0 cquive R7 =» 
QQ = RDX 534 R8 = 220/150 Kohm TRIMMER 
03 = lRDX S4A C1 = 22 MF 16V clettr. l'amplificatore B.l" da 40 W è stato studiato usando concetti 
D1-2-3 = 1N4148 C2 = 10 MF 35V elettr. modernissimi (finali Darlington) e cercando di utilizzare 
RI = 10 Kolm C3 = 10 MF 16V elettr. un numero ridotto di componenti. 
R2 = 120 Kohm C4 = 220 MF 6,3V elettr 7 Tesi é & i : PI x 
Ri ici ghi cn sono Vv i: ie; N.Bi LiSdi DI 302,03 vanno montati sopra 1 transistor Q2 ; 
3 come indicato in fipura,cercando di farli poggiare 6 quasi. 
A 150 ohm DISSIPATORI N° 2 i si 
È ns 4 TI trimmer R8 va regolato in modo che tra il punto A 
R5 = 4,7 Kohm VITI N° 2 (4) ci cla att te 1 13 delle Censio ti 
4 e massa(-) ci sia esattamente la metà della tensione di 
RG = 47 ohm DADT N° 2 P 1 





alimentazione, senza segnale in ingresso. 








ALIMENTATORE STABILIZZATO vanias. 5/25v. 24. RS 37 


Lato 





componenti 








Con il Kit RS 37 si può realizzare un alimenta- 
toro regolabile concepito secondo le tecniche più 
moderno. 

La tensione in uscita può essere variata con 
continuità tra 5 e 25 V con una corrente massima 
di 2 A. 

Per il corretto funzionamento dell'alimentato+ 
re occorre applicare all'ingresso del ponte D 
un trasformatore che fornisca una tensione alter 
nata di 24 V è sia in grado di sopportare una 
corrente di 2 A. 

La regolazione della tensione in uscita viene 
effettuata agendo sul potenziometro R2, 


COMPONENTI 





T.C. sui BG 

Tr = MJ 2955/ 2N 3790 

» = Ponte raddrizzatore KBLO2 
Ri = 3,3 ohm 1W 

Potenza 22 Kohm A 
4,7 Kohm 

ci = 2200 MF 50 V elettr. 
330 Kpf 

C3 = 100 Kpf 

Dissipatori n, 2 

Viti no 3 

Dadi ne 3 


 ® 
è n 


8 
4 


controllo 
uscita 
ingresso 





comune 


INDICATORE LIVELLO oi uscita A piovi LED 


Questo KIT serve a realizzare un indicatore luminoso 
di livello sonoro. Per il suo corretto funzionamento oc 


corre alimentarlo con una tensione continua di 12 V ed 


il suo ingresso (IN) va collegato direttamente in paral 


lelo all'altoparlante della sorgente sonora. La visua- 
lizzazione viene data da un punto luminoso (diodo LED 
rosso) che si sposta a seconda dell'intensità sonora. 


TI trimmer RI serve a regolare la sensibilità, mentre 


ADD SARTI R2 regola la velocità di spostamento del punto luminoso» 
LEA A4 DAL, 
RETPAZIEERIE 


ELENCO __ COMPONENTI 


T,C, = UAA 1 R& = 47 Kohm 

D1-2 # IN 4148 RS 15 Kohm 

D3-18* LED rossi n, 16 R6-8 1 Kohm 

RI * trimmer 10 Kohm R7 333 Kohm 

Lato component i R2 ” be KR Kohm ci 220 Kpf 100 V 

R3. = 5,6 Kohm c2 1 MF 16V elettr. 

N° 1 zocca 16 P per int, 

N.B: il catodo dei diodi LED (piedino più corto) deve 
essere tagliato è saldato sul circuito dal lato RAME, 
Effettuare inoltre i collegamenti A + B + C come in- 
dicato in figura. 


ca todo 


lato rame 











L'amplificatore stercofonico sopra illustrato è di 
concezione modernissima, infatti è realizzato con un 
unico circuito integrato. 

Esso necessita di una alimentazione di 12 V ed un 
carico di 4 ohm per canale; la potenza massima si ot- 
tiene però con una alimentazione di 14,4 V ed un cari 
co di 1,6 ohm per canale. 


ll guadagno in tensione è di circa 50 db. 


Per il montaggio dei componenti attenersi allo sche 
ma pratico» 
NB: effettuare il collegamento tra i punti a e b con 


un ponticello sotto il dissipatore del Cel. 


pier 
RI 

R2 

RZ-4 
R5-6 
R79 
c1-2 


CI-4 





u 


Lato componenti 


ELENCO COMPONENTI 


TNA 2004 / 
doppio pot, 2x22 KB 
120 Kohm 


3,3 ohm 

ì Kohm 

1 ohm 
2,2 MF 16 V 
220 MF 16 V 


c5 = 10 MF 16V 
C6-7 = 2200 MF 10 V 
C8B-9-10 = 0,1 MF pol. 


Dissipatore n, 1 
Vite ne 1 
Dado ne 1 


BF 2468 


MICRORICEVITORE F.M. 


BF 2568 


Lato componenti 


TI ricevitore in oggetto copre l'intera gamma delle normali 
trasmissioni F.M., cioè 88 - 110 Mhz. 


La sensibilità e la selettività sono elevatissime grazie al 
principio della super reazione e all'impiego di transistor 
FET, 


La ricerca rlelle stazioni avviene tramite il potenziometro 
Rì, sfruttando la variazione di capacità del diodo varicap Dv. 


La supor reazione provvede già alla rivelazione F.M.y quindi 
il segnale di INF, vione amplificato da Tr2 cd è quindi pos- 
sibile ascoltarlo collegando all'uscita un auricolare ad alta 
impedenza, Il segnale potrà essere ascoltato in altoparlante 
collegando l'uscita del ricevitore all'ingresso di un amplifi- 
catore di B.lF, ad esempio il Kit RS 15, 


N.B: effettuare il collegamento tra i punti P e Q come indi- 
cato in figura, 


ELENCO__COMPONENTI 


BF 250 B 0 quivi R6 Kohm 

BG 239 R . Mohm 

BR 205 varicap KpF cer. 

10° Kohm A POT, ; KpF o" 

39 Kohm KpF o" 

3,3 Kohm MF 16 V elettr, 
2,2 Kohm 


10 Ohm 

se nella confezione al posto del BF 256 BR si trovasse 
il RF 246 BR occorre inserirlo sul circuito rispettan- 
do la diversa piedinatura (vedere sehema pratico) 

Si consiglia di usare come Antenna uno spezzone di 


filo rigido lungo circa cm, 17 








CARICA BATTERIE na Ni-Cd resoragite RS 43 


Con il Kit RS 43 si realizza un carica batterie di 
qualità veramente eccellente tramite 11 quale è possi 
bile ricaricare un qualsiasi gruppo di 4 batterie ( in 
serie ). 

Tramite il commutatore S è possibile scegliere la 
corrente di ricarica ritenuta più adatta ( e prescritta 
dal costruttore delle batterie). 

In caso di mancanza della tensione di rete le pile 
sotto carica nel nostro Kit RS 43, NON SI SCARICANO 
contrariamente a quanto accade con altri carica batte- 
rie in commercio. 

Si raccomanda di fare molta attenzione a non inver 
tire la polarità. 


ELENCO __ COMPONENTI 


Vv 220- 





Tr = BD 137 C = 470 MF 16 V 
Lato componenti Di = Ponte WLOOS S = Commutatore 2V 4P 
D2 = IN 4007/4002 T = Trasf. alimentazione 
D3-4=5 = IN 4148 Clip per pile 
RI = 47 ohm Dissipatore 
R2 = 100 ohm Viti ns 3 
R3 = 56 ohm Dadi n. 3 
R4 = 33 ohm 
RS = 12 ohm 


15 mA 
2=25mA 
3 = 50 mA 
LA 


Commutatore in pos, 1 





SIRENA PROGRAMMABILE-OSCILLOFONO RS 44 


+ 12V 
Il cuore di questo circuito è costituito da due oscillatori. 
Grazie a questa combinazione il nostro Kit può essere impie- 
gato come oscillofono per esercitazioni Morse (potenziometro 
tutto a sinistra) o come sirena a suono intermittente, 


Il tempo di pausa viene regolato sempre tramite il potenzio= 





metro Ri. Il circuito può funzionare con tensioni di alimenta- 
zione comprese tra 5 e 15 Va 
Nell'impiego come oscillofono il tasto va collegato in serie 


si all'alimentazione, 





ELENCO __ COMPONENTI 


T.C, = CD 4011 B 
Trl = BO 237 


Lato componenti Tr2 « BO 243 è equivi 
D1-2-3 « IN 4007/4001 
ci = 100 MF 16V 
c2 = 100 Kpf ceram 
c3 = 6,8 Kpf ceram. 
Ri = 4,7 Mohm A potenz. 
R2 = 68 Kohm 


R3 = 5,6 Kohm 





EPA ATI MAPS 





ALe g ONERE: AGLI RSA 





SA lede 0 st 











Lato componenti 


METRONOMO ELETTRONICO RS 45 


O +5+15V 





Grazie all'impiego di un unico Circuito Integrato è stato 
realizzato con dimensioni molto ridotte, un Metronomo Elettro- 
nico il cui numero di impulsi varia da un minimo di 45 ad un 
massimo di 300 al minuto agendo sul potenziometro Rl. 

La tensione di alimentazione può essere compresa tra 5 e 
15 volt, comunque una normale pila da 9 V è l'ideale per il 
funzionamento del Metronomo. 

All'uscita si può collegare un altoparlante con impedenza 


compresa tra 4 e 20 ohm. 


ELENCO COMPONENTI 


1.C, = NE 555 
RI = l Mohm A potenz. 


R2 = 220 Kohm 
R3 = 1 Kohm 

ci = 47 MF 16V 
C2 = 1 MF 16V 


c3 = da 100 a 33 MF 16V 


Clips per pila 








LAMPEGGIATORE REGOLABILE 3-12 v RS 46 





Lato componenti 











0+12V 


Tl Kit RS 46 può funzionare con una tensione di alimen= 


tazione compresa tra 5 e 12 V per cui può essere applicato 


sia su auto che su moto. 


Tl carico massimo applicabile è di 40 W. 


La regolazione di lampeggi al minuto si ottiene agendo 


sul trimmer Rl, 


Per il montaggio dei componenti attenersi allo schema 


pratico. 


ELENCO COMPONENTI 


1.0. 
Tr 
RI 
R2 
R3 
R4 
cl 
c2 


« NE 555 
= BD 243 
2;2 Mohm trimmer 
1 Kohm 
ì Mohm 
220 Ohm 
47 MF 16 V elettr. 
= 1MF16V n 


Dissipatore hs 1 
Vite n, 1 


Dado n, 1 








VARIATORE DI LUCE PER AUTO RS 47 





Lato componenti 


0+12V 





Tl variatore di luce RS 47 può regolare l'intensità 
di una o più lampade fino ad una potenza di 60 W. 

Esso funziona correttamente con tensioni di alimen- 
tazione comprese tra 5 e 15 V. La sua realizzazione si 
basa su concetti modernissimi infatti, il transistor di 
potenza viene fatto funzionare con un'onda quadra di 
ciréa 135 Hz della quale; tramite il potenziometro R3, 
viene fatto variare il DUTY CYCLE (ciclo di lavoro). 

Questo variatore di luce può anche éssere usato 
come variatore di velocità per motori in corrente con- 


tinua di piccola potenza. 


ELENCO __ COMPONENTI 


TC = NE 555 R3 « 10 Mohm A potenz. 
Tr = TIP 3055 R4 = 100 Ohm 1 W 

c = 1,000 pF Dissipatore n, 1 

Di=2 = 1N 4148 Vite n, 1 


Ri-2 » 1 Kohm Dado n. 1 


LUCI ROTANTI sequenziati A 10 vie - soo w. camate RS 48 


ELENCO __ COMPONENTI 


IC1 = NE 555 

Tc2 MC 14017 B 

ci 1 MF 400 V poliest. 
0243 47 MF 16 V elettr. 
4 10 MF 16 V elettr. 
Di42 = iN 4007/4004 

D3 Zener 7,5 V1w 
T1-10 TRIAC TAG 233 

R1 220 Kohm Trimmer 
R2 2,2 Kohm 

R3 1 Kohm 

R4 = 180 Ohm 1 W 

R5=14 = 470 Ohm 

F = fusib, 3 A 
Portafusibile 


r-o-rtanmooeg» 


Tl Kit RS 48 serve a commutare una successione di 
10 lampade la cui velocità di accensione può éssere 
variata agendo sul trimmer Rl, 

Le lampade, se disposte a cerchio, possono formare 
un carosello di luoi rotanti che possono ésseréè usate 
in impianti per discoteche, insegne è richiami pubbli- 
citari di ogni genere. 


ATTENZIONE ! 
Circuito sotto tensione di rete, 
MANEGGTARE CON CURA, 


Lato componenti 





ACCENSIONE AUTOMATICA LUCI POSIZIONE RS 50 


INT. LUCI POS. 


Lato componenti 


» 
DA) Tr 


INT. LUCI POS, 


L'RS 50 è un dispositivo sensibile alle variazioni di 
luoe; infatti appena la luce scende al di sotto di uh certo 
livello, l'uscita del circuito integrato assume uno stato 
logico alto il quale mette in conduzione il transistor che 
fa scattare il relé, Col potenziometro Ri si regola là sene 
sibilità del dispositivo. 

1 suoi usi possono essere molti, comunque il suo impiego 
più comune è quello di accendere e spegnere le luci di po- 
sizione di veicoli all'entrata e all'uscita da una galleria, 
Per questa applicazione i contatti del relè normalmente aper 
ti vanno collegati in parallelo all'interruttore delle luci 
di posizione, 

NB: qualora la tensione di alimentazione ( per difetto del 
regolatore di carica della batteria) fosse superiore a 

14,5 volt. occorre inseriré tra la batteria ed i punti A - B 
il circuito sottoriportato, 


ELENCO __ COMPONENTI 


IC = ph 741/748 

Te = BO 237 
= 100 Kpf ceram. 
* Diodo Led ROSSO 
= Relé 12 V uno scambio 
= Fotoresistenza ORP 12 

10 Kohm trimmer 

220 Ohm 

10 Kohm 

1 Kohm 

680 Ohm 


500 1W 


BATTERIA 





PREAMPLIFICATORE HI-FI RS 51 


2200821 


w 
foi vili Tl preamplificatore RS 51 è stato appositamente stu- 


diato per funzionare con l'amplificatore RS 36. L'ali- 
mentazione prevista è di 12 V ed il suo assorbimento è 
di soli 12 mA, Se si desidera alimentarlo con la stesa 
sa tensioné dell'RS 36 (40 V) occorre mettere in serie 
all'alimentazione una resistenza da 2,200 ohm 1 W, co 
me indicato in figura. iù 

Questo preamplificatore ha ingresso ad alta impeden- 
za, controlli separati dei toni Acuti e Bassi, control 
lo del Volume, La sua risposta in frequenza è pratica- 
mente costante da 20 Hz a 250 Khz. Con 100 mV in ingres 
sò si ottiene 1.V in uscita, 

Tl suo ingresso è molto adatto per l'applicazione di 
Pick-up acustici per strumenti musicali (chitarra elet 
trica, 600.). Diminuendo il valore di Rì diminuisce la 
impedenza ed aumenta la sensibilità. Per il funziona= 
mento con téestine magnetiche, occorre applicare all'in 
gresso un preamplificatore equalizzato R.TsA.A. 


lato componenti nia 12V OUT FLENCO COMPONENTI 










n tc = IM 387 Ci-2 «= 1 Mf 16 Velettr. 
| R1-2-3 «= 220 Kohm C3-4 = 22 Mf 16 Velettr. 
R4=5=-6-7 = 10 Kohm C5-6 « 10 Kpf poliest. 
RB=9 = 100 Kohm A potenz, C7:8:9= 100 Kpf n 
RIO = 100 Kohm C10 = 47 Kpf " 
Ri1=12 = 680 Kohm Cli = 437 Kpf Li 
R13 = 680 Ohm 
R14 = 33 Kohm 


47 Kohm B potenz. 


ti | R15 = 


Volume 











PROVA QUARZI RS 52 


Con il kit RS 52 si realizza un ottimo prova quarzi 
péèr le frequenze comprese tra 2 e 45 Mhz. 

Tl quarzo da provare va collegato ai punti A e BR 
mediante gli appositi coccodrilli quindi, premendo il 
pulsante P, si deve accendere il LED, in caso contrario 


il quarzo in esame è guasto. 


ELENCO COMPONENTI 








Tri-2 + BO 318 
D1-2 = AA 117 germanio 


nD3 = Diodo LED ROSSO 
RI = 33 Kohm 

ov 
R2 = 1000 Ohm 





R3 è 170 Ohm 


Lato componenti ci = 1000 Pf ceramico 
0» (TS c2 = 100 Pf hi 
c3 = 1500 Pf 5 
VA -_ C4 = 3900 Pf 53 
Vea (1 P = Pulsante ON 
4 sal Clips per pile n. 1 


BT Coccodrilli n, 2 


LUCI PSICHEDELICHE CON MICROFONO AUTOALIMENTATE 1via 1500w RS 53 


Con il Kit RS 53 si realizza un ottimo impianto di lu- 
ci psichedeliche senza effettuare collegamenti alle casse 
acustiche, 1) suono viene ricevuto dal microfono e; dopo 





una adeguata amplificazione e rettificazione viene invia- 
to a pilotare un Triac il quale può provvedere a far ac- 
cendere è spegnere una o più lampade al ritmo della musi- 
cas Con il potenziometro RI si regola la sensibilità, 

La catena di amplificazione è particolarmente adatta 
a funzionare con frequenze medio + alte per cui il nostro 
dispositivo può essere azionato da un fischio o un batti- 
to di mani diventando così un interruttore sensibile al 
suono. La massima potenza applicabile è di 1500 W e per 
la sua alimentazione è sufficiente collegarlo direttamen 
te alla rete luce a 220 V c.à, 


ELENCO COMPONENTI 





fc pà 7h 
Thi » IK 237 
Tr2 è TRIAC 400V 8 A 
ciì I MF1I6V 
c2 10 MF 16 V 
C3 KR MF 25V 
CA=5 = 100 Kpf 
co 220 Kpf 400V 
Di=2 « IN 4007/4002 
D3 ZENER 18V 1W 
D4=5 = AA 117 al germanio 
M capsula microfonica piezo 
Rì 220 Kohm A potenziometro 
18 Kohm 
15 Kohm 
= 100 Kohm 
= 4 Kohm 


ATTENZIONE ! = 1 Mohm 
1,8 Kohm 


componenti 


Circuito sotto tensione di rete, 
MANEGGI] ARE CON CURA, 





AUTO - BLINKER (LAMPEGGIATORE D'EMERGENZA) RS 54 


L'AUTO -— BLINKER (Lampeggiatore d'emergenza) serve, 
in caso di sosta forzata, a far lampeggiare contempo 
rancamento tutte le luci di direzione di un'auto. 

l'azionamento avviene tramite l'intertuttore T (non 
fornito) e il ritno di lampeggio è regolabile median- 
te il trimmer Rl. 







luci direz. 
destre 


La sua installazione su qualsiasi tipo di autoveico 
lo è molto semplice; basta infatti collegare i nunti 
A e B rispettivamente ai fili dei gruppi di luci di 
direzione destra e sinistra ché arrivano al commuta- 
7 tore già esistente sulla vettura, 

— < commutatore Quando 1'AUTO - BLTNKER è in funzione si consiglia 
luci direz. di NON azionare il commutatore delle luci di dirèezio- 


D ne. 





ELENCO COMPONENTI 


v TIC = NE 555 
luci direz. 


Tr s 2N 1711 / 2N 1613 
TA Ri # 1 Mohm Trimmer 
R2 è 1 Kohm 
R3 = 470 Kohm 
Lato componenti RA = 220 Ohm 


RS 680 Ohm 
cì 


= 47 MF 16 V elettr. 
02 s 1MF16V s, 
D = Diodo Led ROSSO 


RI, = Relé FINDER 54,12 


BAT Per il corrotto montaggio dei componenti 
attenersi allo schema pratico riportato 
a fianco 





PREAMPLIFICATORE STEREO EQUALIZZ. R.I.A.A. RS 55 





Lato componenti 





Questo preamplificatore è stato appositamente studiato per 


l'utilizzo di testine magnetiche in riproduzione HIT — FT, 


La sua curva di risposta è esattamente conforme alle norme 


RTAA (Record Industry Association of America) inoltre, grazie 


alle sue ridottissime dimensioni, si presta molto bene ad es- 


sere applicato a qualsiasi apparato per la riproduzione sono- 


ra di dischi. 


Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: 


Tensione di alimentazione: 10 + UV 
Corrente Max assorbita: 10 mA 
Impedenza d'ingresso: 17 Kohm 


Guadagno a 1 Khz: 


Distorsione armonica: 


ELENCO 


rc 
ci-2 
CE4 
C5-6 
7 
8-9 
C10-11 
RI-2 
R34 


- 


46 db (200 volte) 
Inferiore allo 0,01 % 


COMPONENTI 


IM 382 

1 MF 16 V 
h7 MF 16 V 
22 MF 16 V 
100 MF 16 V 
330 Kpf 
135 Kpf Ceram. 
47 Kohm 

1 Kohm 


TEMPORIZZATORE AUTOALIMENTATO REGOLABILE (18 sec. 


220 
Va 








Lato componenti 


b6 min.) RS 56 


ELENCO COMPONENTI 
TC1-102 = NE 555 D1I-D2 = AA117 germanio 
Tr * 2N 1711 D3-D4=ND5 = 1N4148 silicio 
RISRA4 = 10 Kohm D6 = Diodo LED ROSSO 
R24+R5 = 22 Kohm D7 =» Ponte W_.005 
R3 = 100 Kohm P_= Potenz. 10 Mohm A 
RG = 2,2 Molim G = Deviatore a slitta 
R7 = 4,7 Mohm S/R= Pulsanti ON 
RnB = 680 Ohm T * Trasf,Alim,220/9V=300mA 
Ro = 220 Ohm RL = RELE' 12vtinò FINDER 54,12 
RI0-R11 » 8,2 Mohm Zoccoli 8 pin n. 2 
ci = 470/330 MF 16V el. Viti n 2 
02-03 = 150 MP 12V tantalio Dadi ni 2 
4 = 1000 Pf Circuito stampato 


Con questo Kit si realizza un temporizzatore per tempi lunghi 
(Max 1 ora) di grande affidabilità è precisione, grazie alla 
qualità dei materiali è al suo circuito elettrico d'avanguardia, 
Le sue prostazioni sono pertanto da ritenersi a livello profes- 


sionale. 


Prima di iniziare il cielo di temporizzazione si raccomanda di 
azzerare il temporizzatore premendo il pulsante R (reset). 
Premendo il pulsante S (start) inizia il ciclo di temporizza- 
zione. TI deviatore G serve a scogliere la gamma dei tempi: 

= cisinserito: da 18 sec, a 30 minuti 

- inserito : da 30 a 60 minuti 


Con il potenziometro P si regolano i tempi intermedi di ogni 
' F 


gamma. 


11 carico Max applicabile è di 2 x 5 A oppure 1 x 10 A metten 
do in parallelo i contatti del rel. 


i 
L'alimentazione è di 220 V c.as 





COMMUTATORE ELETTRONICO DI EMERGENZA RS 57 





Questo Kit è stato progettato per essere imniegato in tutti 
quegli ambienti in cui il bruciarsi di una lampadina non deve 
assolutamente lasciare nell'oscurità ( ascensori, scale, ospe- 
dali, cantine, ecc.) 


Appena la lampada normalmente accesa si brucia il nostro 
circuito provvederà istantaneamente a far accendere un'altra 





lampada, Sostituendo la lambada bruciata con un'altra efficien 
te il circuito provvederà automaticamente a ripristinare le 
condizioni iniziali ( LN : accesa + LE : spenta ) 


LN : lampada normalmente accesa 200 W max 
LE : lampada di emergenza 200 NW max 


ELENCO COMPONENTI 


Lato componenti 
Q1-Q2 TRTAC 400 V- 8 A 
Ri 3,90hm 4 W 
22 Kohm 8 W 
R3 100 Ohm 1 W 
Dissipatori ne 


Viti Na 


dissipatori 


Dadi ne 


ATTENZIONE ! 
Circuito sotto tensione di rete. 
MANEGGI ARE CON CURA, 











STROBO INTERMITTENZA REGOLABILE 


E' possibile con questo Kit generare intensi lampeggi con 
una normale lampada a 220 V. 

irazio alla sua impia gamma di regolazione il suo impiego 
può estendersi dalla segnalazione di emergenza alla luce 
strobossopiea. Può inoltre essere impiegato in richiami pub- 
blicitari, luoi è alberi di Natale, écc. 

Le sue carattoristiche tecniche sono? 


= Alimentazione : 220 V c.a, 


= Carioo max applicabile : 1,500 W 





= Itegolazione lampoggi : mediante il trimmer RI 


= N° lampoggi : da 1 ogni 4 sec. a 20 al secondo. 
ELENCO 


tc 

T TRIAC 400 V_8 A 
DI=M2 » IN 4007/4005 

1} ZINER 13 V-1W 
mM lrimmer 2,2 Mohm 
na 2,2 Kohm 

18] 1 Kohm 

12 270) Ohm 

ci 1 MF 400 V poliestere 
c2 * kh MF 16 V elettr. 
C3 10 MF 16 V di 
Dissipatore 


Vite 
Dado ATTENZIONE! 


Circuito sotto tensione di rete, 
Lato: CORBONSaNi MANEGGI ARE CON CURA, 





SCACCIA ZANZARE ELETTRONICO 


Grazie a recenti studi si è appreso che le zanzare sono particolarmente 
sensibili ai suoni di frequenza elevatissima, La frequenza che arreca a tali 
insetti il massimo disturbo è, secondo gli studiosi, quella di 21000 Ilz che 
colpisce indifferentemente sia maschi che femmine; è comunque da tener pre- 
sente che è soltanto la femmina che punge causando il fastidioso prurito a 
tutti noto. 

Per evitare ciò la "ELSE kit" ha realizzato un generatore che produce un 
suono, o meglio ultrasuono; alla frequenza di 21000 Hz tale aprunto da met- 
tere in fuga le zanzare. 

Tl circuito è stato realizzato con un unico circuito integrato e come 
trasduttore viene usata in modo molto originale una capsula micerofonica 
piezoelettrica la quale si nresta molto bene a riprodurre segnali di fre- 
quenza molto elevata, 

TI nostro generatore può essere alimentato con una normale pila ner ra- 
dioline da 9 Volt o con un apposito alimentatore da rete, Un Led rosso in- 
dica che l'apparecchio è in funzione, La frequenza emessa si può regolare 
mediante il trimmer P. Chi disponesse di un frequenzimetro potrebbe effet 
tuare facilmente la taraturaz si può comunque effettuare una regolazione 
approssimata girando il trimmer completamente a destra e poi tornare leg= 
germente indietro. 

Chi desiderasse dal nostro dispositivo un minor consumo dovrà togliere 


il diodo Led, 


ELENCO COMPONENTI 


NE 555 (68 | 339 KpF ceramico 
Trimmer 22 Kohm (2 = 10+47 MF elettr. 
5,6 Kohm DI, Diodo LED ROSSO 
220 Chm Clip per pila 9 V 

R3 1000 Ohm Zoccolo 8 pin 

CP Capsula Piezo 


DATI TECNICI: Alimentazione: 9 Vee 
Frequenza : 7+ 28 Khz 
Assorbimento : 30 mA 








GADGET ELETTRONICO 


Il dispositivo che vi presentiamo è un simpatico "gadget" il cui utilizzo 
dipende molto dalla fantasia, Esso è composto da una serie di Led rossi e 
una serie di Led verdi cho si accendono e spengono alternativamente con un 
intervallo regolabile mediante il trimmer R1. 

Una parte del circuito stampato è lasciata libera affinchè l'utente vi possa 
applicare ciò che ritiene più idoneo al propio servizio: il propio nome, il 
nome o il marchio di un prodotto che si vuole reclamizzare, il prezzo di ven- 
dita ecce ecce 

Per il funzionamento del nostro circuito vecorre una tensione continua di 
9V, tale tensione può essere ricavata da una normale pila per radiolino; 
tuttavia per chi ne volesse fare un uso prolungato si consiglia di utiliz- 
zare un normale alimentatore da retéo, 


ELENCO COMPONENTI 


TC NE 555 

(è; 10 MF16 V 

RI 220 Kohm trimmer 

R2 h37 Kohm 

Di-2-34/ Led verdi 
D5+6-7-89=10=11412 Led sossi 
Zoccolo 8 P 


B:IL CIRCUITO E' VISTO DAL LATO PISTE 


| componenti vanno montatati direttamente dal lato piste 
Solo i LED(b) vengono inseriti dal lato opposto 
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Col KIT RS 61 si realizza un simpatico 
indicatore di livello tramite il quale 
si visualizza l'intensità sonora. 

Una volta assiemato e collegato oppore 
tunamente una striscia luminosa forma- 
ta da 8 LED, si allungherà o si accor- 


cierà indicando così il livello sonoro. 


PI servo a regolare la sensibilità: a 
seconda della potenza dell'amplificato— 
re al quale è collegato. 

Con 2 si 
ra per l'accensione dell'ultimo LED. 


stabilisce l'intensità sono- 
Tl auo ingresso IN va collegato diret- 
tamente in parallelo all'altoparlante 
della sorgente sonora. 

Per l'alimentazione è prevista una ten- 
sione di 9/12 Voc, 


ELENCO COMPONENTI 





Giusto « N° 9 BE 237 
DI——-9 = N° 9 A 117 

DI,}-8 = N° 8 LED ROSST 

Pi = Trimmer orizz. Min, 100Kohm 
Fa = P ci vi 1 Kohm 
RI-—-8 = N° 8 1 Kohm 1/4 W 
RO—--16 = N° 8 470 Ohm " 

c = 1 MPF16 V 





LUCI PSICHEDELICHE PER AUTO RS 62. 


altoparlante autoradio 





4 
+ E' un KIT di luci psichedeliche particolarmente adatto ad essere 
1 installato su autovetture. 
R2 RA 


Grazie a un sistema di filtri attivi la separazione tra i canali 
avviene in modo del tutto automatico, infatti esiste un solo 























=== TR 
[Por | controllo; quello di sensibilità, 

L'effetto psichedelico avviene tramite tre serio di diodi Led: 
Rossi= frequenze basse Gialli- frequenze medie Verdi- frequenze 
alte,TI nostro dispositivo è dotato di una sensibilità cccezzionali 
infatti è possibile ottenere l'effetto anche con intensità sonore 
piccolissime, Un'altro pregio di vitale importanza è (grazie all'- 
impiego di un trasformatore) di cssere perfettamente isolato dall '- 
impianto al quale lo si vuole collegare, garantendo così la 
NON DISTRUZIONE degli atadi finali di autoradio, booster, amplifi- 
catori ecc. contrariamente a quanto avviene con altri tipi di 
luci psichedellehe non isolate dall'impianto. 
TI nostro KIT è composto da due piastro: quella di comanda, © 
quella di effetto, Quostultima, di dimensioni abbastanza ridotte 
potrà cassero tissatà nell'abitacolo dell'autovettura 
La tensione di alimentazione prevista è compresa tra 9 e T8 Ve 











TO + IM 324 RI = 22Kohm 1/4 W 
Di+2 = ÎN 4007/4002 Ps 1Mohm Slider | 
Ci = 10 MF16V TR = Trasf, Audio Î 
c2 = 0,047 MF DI.1-2=3 « Léd Rossi 
Cal? ® 0,1 MI DI 4-56 =» Led Gialli 
C5 = 0301 MF DI7340 « Led Verdi 















Lalo componenti 


Ri = 3,9 Ohm 4W 


Zoecolo 14 P 


R2 = 180 Ohm 1/44 2 viti 
R3 = 27 Kobm 1 2 Dadi 
R4 = 220Kohm —" 
RS = 330 Ohm ha 
RG = 6,8Kohm —" 
R7 = 10 Kohm n 

= 15 Kohm 





TEMPORIZZATORE REG. 


1+ 100 SEC. 














Con questo RIT si realizza un temporizzatore di grande 
precisione e stabilità che può essere utilizzato nei 
modi più svariati, 

E' realizzato in modo da commutare due circuiti indipen- 
ti il cui carico massimo è di 7 A ciascuno quindi, se 
disposti in parallelo } lo si può utilizzare come com- 
mutatore di un unico circuito con carico massimo di 14A 
La gamma di temporizzazione varia da 1 a 100 secondi re- 
golando il trimmer P. 

TI pulsante S è lo START: promendolo inizia il ciclo di 
temporizzazione. 1l pulsante R è il RESFT : serve a fer- 
mare ed azzerare in qualunque momento il temporizzatore. 


ELENCO COMPONENTI 


ue = NE 555 

RS = N° 2 Pulsanti ON 
RI, è RELE' 5412 

p = Trimmer orizz. 2,2 Mohm 
Q = 2Ni7I 

c = h7 ME 16 V 

» IN 4148 

RI = 220 Ohm 

R2 = 27 Kohm 

R3 = 10 Kohm 

R4 = 10 Kohm 


N° 1 Zoccolo & P 





ANTIFURTO P 


Dé 





ER AUTO 







































wo ita 803 
Qi = 2 

Q3 

Di | 24344 
DI 

P 

ci 

c2 = 4 

3 = 5 

06 

c7 

8-9 

RI 

R2 

R3 = 12 
Rbo5--8-9=10 


Dà $ À R6 = 11 


R7 
R13 


n î . ‘ S . (.) Pa 


8 N° 3 ZOCCOLI 8 


CONTATTI DA UTILIZZARE 


DISSIPATORE X 2N 


a) 


1711 


ELENCO COMPONENTI | 


NE 555 | 
2N 1711 

BC 237 | 
IN 4148 

Diodo LED ROSSO 

TRIMM. MIN. ORIZZ, 2,2 Mohm | 
47 MF 16V OR. 


+ 10 MF 16V 


2,2 MF16 V 

h7 MF16 V 

1000 pF ceram. 
10000 pl ceram. 
1 Mohm 

1 Kohm 

220 Ohm 

10 Kohm 

68 Kohm 

560 Kohm 

10 oHM 

RELE' 5412 












UNITA AGGIUNTIVA PER RS 64 RS 64W 


= — 90 ------) 
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Questo dispositivo è da utilizzare in combi- 
nazione con l'antifurto per auto RS 64. 
Serve ad estendere il numero delle protezioni 
già esistenti. I punti 1-4-5-6-78. vanno 
collegati rispettivamente agli stessi punti 
(1 con 1,4 con 4 ecc.) dell'antifurto RS 64. 
A questo punto possiamo utilizzare due nuove 
| protezioni: punti NCR (normalmente chiuse ritar- 
date)- punti NCI (normalmente chiuse istantanee), 
L'antifurto RS 64 con l'unità aggiuntiva RS 64W 
diventa un centralino pressochè completo il cui 
utilizzo si può estendere alla protezione di abi- 


tazioni,edifici vari,aree ecc.In questo caso il 
! dispositivo 
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va alimentato con un opportuno 
alimentatore che funge anche da carica batteria. 


ELENCO COMPONENTI 
COLLEGARE AI 

CORRISPONDENTI 
CONTATTI DELLA 


PIASTRA RS 64 


Q1 — 2 = BC 237 
R1 - 2 = 68 Kobm 1/4 W 








ISTRUZIONI 


Questo centralino è stato appositamente studiato 
per la. protezione delle autovetture, 

Per il suo funzionamento occorre collegarlo a dei 
micro interruttori come indicato in figura, 

T1 centralino viene inserito con un interruttore 
collegato tra i punti 3 e 4 (si consiglia un inter- 
ruttore a chiave). 

Dal momento dell'inserzione passano circa 11 secone 
di prima che il nostro dispositivo diventi operante, 
mentre il tempo di entrata è di circa 10 secondi dal 
momento di scatto del micro interruttore collegato 
ai punti 5 e 6 (azionato dalla portiera principale). 
L'allarme può avvenire istantaneamente con un micro» 
interruttore collegato ai punti 7 e 8. 

Il tempo di durata dell'allarme si regola col trim- 
mer P tra un secondo e 2,5 minuti, 

I micro interruttori devono funzionare in modo da 
stabilire il contatto quando le porte si aprono. 


Il RELE' aziona due deviatori ai quali è possibile 
applicare un carico massimo di 7 A cadauno (sirena 
trombe dell'auto, autoblincher ecc. eccs). 














INVERTER 12veim—220vea i00n vt (60 w) 





























n°) 
ELENCO COMPONENTI 





220 V uo: a NÈ 565 
ca Q1-Q2 è PO 237 
‘b QI-Q4 = 2N 171 
0FQ6 “ 2N 3055 
USCITA DI-D2 »* IN 4007 
o ci = 10000pf 
c2 = 68,000pî? 
3 ® 100 MP 16 V 
RI-R5+R6= 1 Kohm 
R2 =» 120 Kohm - 
R3 « 68 Kohm 
R4 = 137 Kohm 


R7 = 110 Ohm 7W 


na ® GB 06m 7W 

N° 2 Dissipatori X 2N 3055 
d N° 2 Dissipatori X 2N 1711 

Zoccolo 8 p X TC 

N° 4 Viti 


N° 4 Dadi 









Serve a trasformare la tensione di 12V di una normale batteria per auto 
in 220Vca 100 IHza La forma d'onda di uscita è quadra. 

Per il suo funzionamento occorre un normale trasformatore con avvolgimen= 
to a 220V e 12+12V 4-5A, La potenza è di circa 55 60 W. 

Si può variare la frequenza modificando i valori di R2 e C2, 


LATO COMPONENTI 














PIASTRA 


Per correggere la forma d'onda occorre mottero in parallelo all'avvolgimen- 
(414 Ii 






to 220V del trasformatore un condensatore il cui valore va scelto sperimen- 
talmente tra 0,5 e 4 MP, 












CONTAGIRI PER AUTO (anioni Leo) RS 66 


Costruendo questo dispositivo si realizza un ottimo con- 






























tagiri per auto la cui indicazione avviene mediante lo 
spostamento di un punto luminoso a seconda del numero dei 
giri del motore.Per l'installazzione bisogna attenersi al- 





le indicazioni di figura.La taratura del dispositivo si 

può effettuare con l'aiuto di un generatore di segnali,sos- 
tituendo la R 1 con una da 1 Kohm,collegandolo tra i punti 
Pe massa,1] numero dei giri si ricava da NESr9O 

flovo N è il numero dei giri al minuto,F è la frequenza ge- 
nerata in Ilz2 è C il numero dei cilindri del motore. 

Tramito questa formula si può facilmente capire che ad una 
frequenza di 50 Hz,per un motore a 4 cilindri corri spondo- 
no 1500 giri/min,Col trimmer T si regola l'accensione del- 
l'ultimo LED al numero di giri desiderato. Al posto del ge 
neratore si può impiegare un trasformatore con secondario 

da 15 a 35 V.Collegando dl primario alla rete luce si ottie- 
no una frequenza di 50 Ilz che come abbiamo detto, in un moto- 
re a d cilindri, corrispondono a 1500 piri/min.Durante il no 
inlo impiego occorre inserire la giusta R 1 da 120 Kohme 


ELENCO COMPONENTI 


TC sNE555 R9-10 «1 Kohm 1/4W 
Tc2 sUAA17 Rii «5 " n 

DI SZENER 5,1V 14 T =TRTMMER 220 Kohm 
n2 =" 0,1V 1W C1+43 0,1 MF 100 V 
3-4 =1N4148 02 =10,000 pi 

RI =120 Kohm 1/4W C4-6 =10 MF 16 V 
R2=3-6 =4,7 " Li c5 sl MF 16V 

R4 =100 Ohm D5420 =N° 16 LED ROSST 
R5 =18 Kohm 1/4W N° 1 ZOCCOLO 8P 

R7 7A La N° 1 ZOCCOLO 16P 

R8 ci ° * (a b; 


rosizion 
DIODI LIO 








O) Serve a variare la velocità di un trapano fino a una potenza 
"5E, "ila o massima di 1500 W. 
R2 » Il campo di regolazione è molto esteso per cui si riescono 
ad ottenere tutti i valori di tensione media comprési trà 10 
ca 22044 è 210 Vi 
dei Î Può casere adoperato anehe como variatore di Nice) 
p La regolazione avviene tramite il potenziometro P. 





ELENCO COMPONENTI 


cu = TRIAC 400 V 8A 
D = DIAC 
P = POTENZ. 1 Mohm A 


Ri-3 #« 10 Kohm 1/4 W 
R2 è 1 Mohm " 

RA # 100 clM “ 
C142 = 0,1 MF 100 V 
c3 = 10,000 pf 400 V 
C4=5 = 0,22 MF 250 V 
N° i DISSIPATORE X TRTAC 
N° 1 VITE 

N° 1 DADO 


trapano 











TRASMETTITORE FM. por. 2W 


12-18 V 





ELENCO COMPONENTT 
È rel 
= IC UA 751-748 C3-4 22 pF 
widant9o=2 = 28 2218 c6 270pF 
C2 D 


BA 102-142 C7 12pF 
cri - COMP,/=20pf CR = 4,7 MF 16 V 
CP2 = " 10-40pF c10 h7 MF I6GV 
R1I=2 2,2 Mohm 1/4 W L = Fa RAME ST.f1mm 
R3 = 6,8 Kohm " N°1 Z0cc. 8 P 


de ps R4uB46-74 h;7 Koh N°1 CAPS, MICRO PIEZO 


SAGOMARE LA 
BOBINA L COME 
IN FIGURA 


na = 100 Om N°2 DISSTP, X Q1=2 
C1-2-5= 2200 pl” 


Con questo KIT si realizza un ottimo trasmettitore F.M. 
operante entro la gamma delle radiodi ffusioni, 

LA sua frequenza di omissione è regolabile da 93 a 114Mz 
agendo sul compensatore CP 1, TI compensa tore Ch 2 serve 
invece ad ottenere il miglior accordo d'antenna. 
L'impedenza di uscita è di circa 75 Ohm mentre la poten- 
za è di circa 2 W, 

Si consiglia di racchiudere il tutto in un contenitore 


\y metallico, avendo cura di praticarvi dei fori per il 


ÙU 
COLLEGARE 
AL 
CONTE NITORE 
' 


+ 


raffreddamento dei transistors, A tale proposito ricor- 
diamo che ai transistors in oggetto vanno applicati i 

due dissipatori. L'ingresso del trasmettitore è ad altis- 
sima impedenza ed è per questo che è prevista una capsu- 
la piezo come microfono, La tensione di alimentazione 

è compresa tra 12 e 18 V} è comunque con questultimo 
valore che si ottiene la massima potenza. 

L'assorbimento è di circa 150 + 200 mA. 

La bobina | si realizza sagomando il filo di rame stagna- 
to come indicato in figura e facendolo poggiare sulla 
basetta del circuito stampato» 








Se i transisters QI e ‘2 si > 
eccessivamente è opportuno assiunsere 
due resistenze du 6% Ohm I/2 W modi- 
ficando il circuito come da disegno. 
Per alimentazione superiore a T5 V 
occorre una ventilazione forzata. 


CIRCUITO SPA TATO LATO RAME 








lo 


TAGLIARE LA PISTA DEL C,5, È 
SALDAE LE DU RESISTENZE COME 
INDICATO. 











ALIMENTATORE STABIL. (ren aura rneguenza) 12-18 V RS 69 






-0+ 
12»18Vec 
USCITA 





Questo alimentatore è stato realizzato per ottenere 
una tensione compresa tra 12 e 18 V regolabile con 
un trimmer, 

F' dotato di un circuito di stabilizzazione a IC e 
di limitatore di corrente; la corrente massima è di 
1 A.Può essere usato nei modi più svariati dove è 

necessaria una tensione veramente stabile e priva di 
residuo alternato.li' stato comunque progettato per 
alimentare trasmettitori di piccola potenza e questa 
sua caratteristica lo rende particolarmente adatto 
ad essere usato per il KIT RS 68, 

Pèr il suo funzionamento è necessario applicare al- 
l'ingresso un trasformatore con secondario 15 V 1A. 


ELENCO COMPONENTI 


P = PONTE RADDRIZZATORE KBLO2 
ife) UA 78 G 

Qi = BD 243 

Q = 2N 2218 

J » VK_200 

it a TRIMMER MIN, 22 Kohm 
n = 437 Kohm/4 w 

Re = 1 0hm 1/4W 

RZ a 8,2 Kohm 1/4 W 

(61) = 4700- 6800 MF_25V 
2 = 0,22 Mi° 100 V 

C3 a 47 MF 25 V 

4 = 0,1 MF 100 V 

N° 1 DISSIP. X TC 

N° 1 # x Q1 

N° 1 iu x Q2 

N° 2 VITI 

N° 2 DADT 


ASTICELLE 


YA 


223 


Id (77 Sit! 
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1912V 
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GIARDINIERE ELETTRONICO 
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LED 





RS 70 


Questo dispositivo (accoppiato a due asticelle metalliche) è 
sensibile alle variazioni di umidità del terreno e tramite due 
indicatori luminosi avviserà l'utente se è necossario annaffia- 
réè oppure ho. 

Può essere accoppiato al KIT RS 56 (temporizzatore) il quale, 
collegato ad una elettropompa , provvederà automaticamente a 
fare annaffiare il terreno ogni volta che è necessario. 

Tl diodo LED VERDE si accende quando il grado di umidità del 
terreno è elevato, mentre il diodo LED ROSSO si accende quando 

il terreno è secco e necessita di annaffiatura. 

Tl trimmer serve a regolare la sonsibilità, Le due asticelle 
metalliche, non fornite nel KIT, vanno conficcate nel terreno per 
una profondità di circa ]0 centimetri 6 sistemate ad una distanza 
di circa 10 o 20 centimetri tra di loro. 

Per il montaggio ed il collegamento al KIT RS 56 attenersi alle 
indicazioni di figura, 


ELENCO COMPONENTT 


IC a (€ dorli 

Q * BC 237 

DI = DTODO LED VERDE 
D2 è» pi “ROSSO 
T = TRIMMER 220 Kohm 
RI = 7390 Ohm 

Ro = Ah,7 Koh 

na: ko 23%)“ 


c = 2200 pF 
N° 1 ZOCCOLO 14 P 
N° 1 CLIPS X PILA 





GENERATORE DI SUONI 





RS 71 


Grazie ad un particolare circuito integrato si possono ottenere 
svariati tipi di suoni con un numero ridottissimo di componenti. 

I vari effetti si ottengono con le regolazioni di due potenziome 
tri e di un interruttore. 

Tl segnale di uscita viene prelevato tra i punti OUT come indicato 
in figura e per essere ascoltato in altoparlante occorre farlo pas- 
sare attaverso un amplificatore.,Molto adatto a questo scopo è il 
nostro amplificatore in KTT RS 15. 

TI potenziometro Pi serve a regolare la tonalità del suono mentre 
con P2 si regola il ritmo di ripetizione, L'interruttore serve a 
"sfumare" il suono 0 a troncarlo nettamente. 

Per il montaggio attenersi allo schema pratico, Si consiglia di usa- 
re un saldatore di piecola potenza per non danneggiare il circuito 


integrato. 
REILENCO COMPONENTT 
IC » SN 76477 
Pi = POTENZ. 1 Mohm B 
P2 » È 10 Mohm A 
RI-2 = 100 Kohm 
ci = 0,1 MP 
c2 = 0,33 MF 
Fi = TNTERRUTTORE 











BOOSTER PER AUTORADIO —20w 


Con questo KIT si realizza un amplificatore di 
potenza col quale si può elevare l'uscita di 
un'autoradio fino ad un massimo di 20 W. 
L'ingresso IN và collegato all'uscita dell'au- 
toradio, mentre l'uscita U va collegata all'al- 
toparlante come indicato in figura, E' molto 
importante accertarsi che l'altoparlante non 
abbia alcun collegamento allo chassis (massa): 
in caso contrario il circuito integrato verrebbe 
istantaneamente ed irrimediabi mente danneggiato. 
Por il montaggio dei componenti attenersi allo 
schema pratico. 


USCITA AUTORADIO 
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r 
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ELENCO COMPONENTI 


tc TDA 2004 
RI 100 Ohm 
R2 1,5 Kohm 
R3 180 Ohm 
R4 170 Ohm 
RS6 i Ohm 
CIS, 0,ì MF 
c2 = 1000 pF 
c3 = 10 MF 16 
C5=6-7 = 0,22 MF 
N° 1 DISSTPATORE PER TC 
N° 1 VITE 

CIRCUITO STAMPATO N° 1 DADO 


VISTA DI FIANCO PER POSIZIONAMENTO 








BOOSTER STEREO PER AUTORADIO 20+20w 


SCHEMA 
ELETTRICO 
DI UN CANALE 


a 


Con questo KIT si realizza un amplificatore stereo di 
potenza col quale si può èlevare l'uscita di un'auto- 


radio stereo fino ad un massimo di 20 W per canale. 

Gli ingressi IN vanno collegati alle uscite dell'auto= 
radio, mentre le uscite U vanno collegate agli altopar- 
lanti come indicato in figura. F' molto imvortante accer- 
tarsi che gli altoparlanti non abbiano alcun collegamen- 
to allo chassis (massa) : in caso contrario i circuiti 
integrati verrebbero istantaneamente ed irrimediabilmente 


USCITA AUTORADIO 


danneggiati. Per il montaggio dei componenti attenersi 
allo schema pratico. 


ELENCO COMPONENTT 


TC 
Ri 
R2 
R3 
R4 
R5-6 
CI4 


TDA 2004 
100 Ohm 
1,5 Kohm 
180 Ohm 
4h® Ohm 

1 Ohm 

0,1 MF 
c2 1000 pF 
C3 = 10 MP_16V 
C5-6-7 = 6 X 0,22 MF 
ca = 1 X 1000 MPF16 V 
N° 1 DISSTPATORE 

N° 2 VITT 

N° 2 DADI 


de: dOve ded de e 


x 





LUCI PSICHEDELICHE (con micnorono) 3 VIE RS 74 


220 
ca 





ATTENZIONE! 
H Circuito sotto tensione di rete, 
MANEGGTARE CON CURA» 












































Con questo KIT si realizza un ottimo impianto di 
luci prichedeliche senza dover effettuare alcun 
collegamento con la sorgente sonora + 

Tl carico massimo applicabile è di 1500 W per 
canale, Per il suo funzionamento occorre soltanto 
avvicinarlo alla fonte sonora. 

Il dispositivo è completo di quattro regolazioni: 
P1 + SENSIBILITA' GENERALE 





P2 & 2 TONI ALTI 
") P3 = a "MEDI 
© Pi — È “ BASSI 





ELENCO COMPONENTI 


R1=2 = 100 Kohm C11-12 = 0,22 MF 
R3 Ù I 13 s 1 MP 16 V 
Ri a 2); ni = 100 Kohm 
R5-6-7 = 15" P2-3-4 =2,2." 
RI-9-10 = 479 " D # IN 4007/4004 
R11-12-13== 5,6" Qi=2+3 = BC 237-239 
RIA = 5,6 " 1W T1=243 = TRTAC 400V 8A 
RIS = 12 " 4W TC s HA 741 
R16 = 330 Ohm F1-2-3 = FUSTBILI 5A 
ci = 0,1 MF I = INTERRUTTORE 
2 = 47 MF 16V N° 3 PORTAFUSTRILI 
| 63 = 334 47 MP 35Vv GP = CAPSULA PIEZO 
| GhaS=-6=7 = 10 MP 16V N° 1 ZOCCOLO BP 


C849=10 0,068 MF 


CARICA BATTERIE AUTOMATICO RS 75 


Con questo KIT si realizza un carica batterie di ottima qualità 
con il quale è possibile ricaricare batterie a 12 V per auto e 


batterie a secco usato negli antifurti. 



















JI suo funzionamento è del tutto automatico poichè collegato ad 
+ una batteria entrerà in funzione soltanto se essa è scarica mentre 
si disinsorisce automaticamente appena la batteria si sarà caricata. 
USCITA Questo dispositivo va alimentato con un trasformatore che abbia 
un secondario a 14-15 V con una corrente di almeno 3 A. 
La regolazione del trimmer va effettuata in modo che all'uscita 
del carica batterie vi sia una tensioho di circa 14}4 V senza carico. 
La corrente massima erogabile del nostro KIT è di 3 A,pertanto si 
consiglia di non tentare la ricarica di batterie con capacità 
superiore al 36 Ah, 
Un'ottimo impiego di questo carica batterie è quello di alimentatore 





carica batteria per antifurto con batteria in tampone. 
Durante l'inserzione occorre faro molta attenzione ai collegamenti 
con la batteria rispettando le giuste polarità. 








ELENCO COMPONENTI 

RI = 40 ohm 

R2 = 10 Kohm 

R3 = 22% ohm 

C = 1000 MF 25 V 

T =» trimmor 10 Kohm 
P_= ponte raddr.KBLO4/01 
IC A 7h 

(0a 2N2218 

Q2 = Rî°1/2N3055 


BATTERIA 





n 


D = diodoZENER 5,1 V 1W 
N° 1 zoccolo BP per TC 
N° 1 dissipatore per Q1 
N° 1 "i di sg * 
N° 2 viti 

2 


N° dadi 


TEMPORIZZATORE PER TERGICRISTALLO RS 76 















oturro moros: MAGNETI MARELLI 


du 
MANCO MU 


fig.3 


NERO BLU 








Con questo dispositivo; abbinato all'impianto elettrico 
di un tergicristallo, si può variare la cadenza delle 
spazzole del tergicristallo stesso, 

Con l'interruttore T si accende il dispositivo, mentre 
Î1 potenziometro p regola il tempo di intervento, 

Per l'applicazione su autovetture che hanno l'interrut- 
tore che agisce verso massa occorre attenersi allo sche- 
ma di montaggio di fig. 1 .Se l'interruttore agisce verso 
il positivo occorre attenersi alla fig. 2. 

Molte vetture (specialmente FIAT) montano un gruppo mo- 
tore per tergicristallo Magneti Marelli il quale è dota- 
to di quattro fili. In tal caso l'inserzione del nostro 
dispositivo deve avvenire come indicato in fig. 3 + 
avendo l'avvertenza di inserire la resistenza da 3:99 5W 
tra il filo BIANCO BLU del motore è l'interruttore di 
azionamento. Quest'ultima operazione è della massima 
importanza onde non danneggiare il motore stesso. 


FLENCO COMPONENTI 


ì * 2N4870 

2 = QUOIO LA 

ì = O;1 MF 100 V 
C2 « 220 MF 16V 

ì = 3300 Ohm 

2 + 1000 " 

3 ® 56 n 
Mg e 007" 
P = DOTENZ. 22 Kohm A 
T = INTERRUTTORE 
DISSTPATORE N° 1 Resistenza 3,9 ohm SW 
VITE e DADO 


DADO ELETTRONICO 




















al 

ch n2 
ni 
> a 


du — 


h ‘ phi E ELENCO COMPONENTI 
Con questo KIT si realizza un dispositivo che simula elettronicamente il gioco Di 


dei dadi. Te ho17 B 

Il Display è formato da 7 diodi LED ( disposti come i numeri dei dadi ) che «i Q 1-2->4 N° 4 BC 237 
accendono indicando così il numero che casualmente è stato sorteggiato. DL 1- DL 7 N° 7 LED ROSSI 

Il gioco avviene tramite il deviatore G che in posizione "a" si trova in attesa D1-D12 N°12 diodi 1N4148 
mentre portandolo in posizione "b" viene estratto il numero che apparirà R1 -2-3 = 100 ohm 

sul Display. R4 220 ohm 

La tensione di alimentazione è compresa tra 4 e 6 V ed a tal fine è molto RS 4,7 Kohm 

indicata una pila piatta da 4,5 V. R6 = h,7 ohm 

In posizione di attesa il consumo è piuttosto ridotto, ma volendo si può (e) deviatore a slitta 


inserire un interruttore tra il gioco è la batteria. N° 1 zoccolo a 16 piedini 











“CAN. SINISTRO 


: CAN. DESTRO 








DECODER F.M. STEREO 


Questo di spo si tivo serve a trasformare un qualsiasi Ricevitore FM, 
in un ottimo Sintonizzatore Stercofonico. 

L'ingresso del DECODER va collegato subito dopo lo stadio rivelatore 
cli un Ricevitore F.M. 

La taratura si può effettuare in due modi diversi: 

Il primo modo consiste nel collegare al punto P un frequenzimetro 
e regolare il trimmer T fino a leggere una frequenza di 19 Khz. 

TI secondo modo consiste nel sintonizzare una stazione F.M. stereo 
e regolare il trimmer T fino a che si accende il diodo LED, 

Anche durante il normale funzionamento il diodo LED si accenderà 
sintonizzando una qualsiasi stazione F.M. sterco. 

Se il segnale in uscita al rivelatore dell'apparecchio è troppo 
debole occorre inserire tra il rivelatore e il DECODER uno stadio 
di amplificazione, 

E' comunque da tenere presente che questo accorgimento non è quasi 
mai necessario. 

La tensione di alimentazione può essere compresa tra 9 è 12 Voce. 


RLENCO COMPONENTI 


TC s MC 1310 P « SN 76115 N 
D s diodo LED ROSSO 
T = trimmer 10 Kohm 
Ri = 18 Kohm 

Ra * 1 Kohm 

RIA = 3,9 Kohm 

RS 470 ohm 

01-2+3 2,2 MF 16 V 

CA 470 pf coram. 
Cs 047 MF_pols 
C6-7 0;22 MF pol. 
08-9 = 22 Kpf ceram. 
010 17 Kpf ceram 
N° 1 zoccolo 14 piedini 








TOTOCALCIO ELETTRONICO 


Con questo KIT si realizza un srteggiatore elettronico 
rigorosamente casuale. 

Premendo il pulsante P_inizia il conteggio e le funzioni 
(visualizzate dai LED) 1 X 2 si ‘'mischiano", Rilasciando 
il pulsanto il conteggio si arresta e rimarrà acceso il 
LED relativo all'1,X02, 

[1 (dispositivo va alimentato con una tensione compresa 
tra 4 e 6 V., Molto adatta allo scopo è una normale pila 
piatta da 4,5 V. 





BLENCO COMPONENTT 


= Nb 555 
= 4017 B 

DIODIT LED ROSSI 
0,1 MF 100 V 
1,8 Kohm 
1000" 
To 00000, 
h,7 Ohm 
220 

p 

ZOCCOLO 8 P 

ZOCCOLO 16 P 





GENERATORE DI NOTE MUSICALI Procnammagite RS 80 


Con questo dispositivo si realizza un generatore di 9 note 
R2 musicali sequenziali, 
















Premendo il pulsante P inizia il cielo con la prima nota 
PI che potrà essere regolata da T2 fino A giungere all'ultima 
che è regolata da T10, 
Le altre note possono essere regolate dai relativi trimmer. 
Vv Il trimmer TI servo a ropolare la durata delle note, 
Più la durata è lunga,più a lungo si dovrà tenere premuto 
i) pulsante P per iniziare il ciclo. 
Li All'uscita del dispositivo va collegato un altoparlante 
con impedenza da 4 a 30 ohm come indicato in figura, 
Per il suo funzionamento è prevista una tensione di 
alimentazione di 12 Vee. 


(00 FLENCO COMPONENTI 
p = PULSANTE OFF 
DI-D10 = N°10 DIODT 1N 4148 
z = ZENER 6;8 V 1W 
D RI = 4y7 Kohm 
na 4 100 ohm 
RI s 18 Kohm 
RA è 1 Kohm 
ci a 1 MF 16 V 
C2-3  * 10 Kpf cer. 
CA = 22 Kpf cer. 
5 ® 47 MF 16 V 
Ti 4 TRIMMER OR. 1 Mohm 
T2210 = N°9 TRIMMER MIN.OR, 470 Kohm 
Tol=2 # NE 555 
ALTOPARLANTE 103 = 4017 D 


Chat N° 2 2060011 Bpiedini 


N° i ZOCCOLO 16" " 











FOTO TIMER solid state 














stia) 





INTERA, (on) 011 (on) 


ATTENZIONE £ * 
Circuito sotto tensione di rete, 
MANEGGITARE CON CURA, 








E' un temporizzatore studiato appositamente pet usò 
fotografico. 

Può operare in una gamma di tempi compresi tra 2 e 58 secondi. 
Il maggior pregio di questo dispositivo sta nel fatto che 
































non esistono parti in movimento(RELE') e sia l'accensione 

che lo spegnimento della lampada avvengono tramite il 

pilotaggio di un triac.Inoltre il nostro temporizzatore non 

ha bisogno del trasformatore di alimentazione in quanto è 

previsto l'inserimento diretto alla rete a 220 V. 

Con un interrut. a 3 posizioni vengono scelte le funzioni, 

Esse sono: 

Posiz. 0 sia la lampada che il temporizzatore restano 

disinseriti. 
Posiz. 1 la lampada resta sempre accesa per permettere 
la messa a fuoco. 

Posiz. 2 si inserisce il circuito di temporizzazione e 
© la lampada si accende nel momento in cui si preme 

il pulsante START spegnendosi automaticamente 

non appena saranno trascorsi i secondi stabiliti 

tramite il potenziometro P. 

Se si vorrà spegnere la lampada prima che sia 

terminato il ciclo di temporizzazione occorrerà 

agire sul pulsante RESET . 

T] carico max applicabile è di 500 W, e per i 

collegamenti attenersi allo schema di montaggio. 


ELENCO COMPONENTI 


IC = NÉ 555 C3 = 47 MF 10V tantalio 
TR =TAGIGD(4A 400V) = Ri=2= 10 Kohm 

D1-2= 1N4007/5 R3 = 330 ohm 

D3 = ZENER 10V R4 = 47 Kohm 

P = POT, 1 Mohm A N° 1 zoccolo 8 P 


C1 = 1 MF 400V pol. N° 2 PULSANTI ON 
C2 = 470 MF 16V EL. N° 1 INTERR, ON OFF ON 





INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 220v soow RS 82 








o da 
dI 
DI 
220Vea 


fera 
sd] no 
x ) [PR 








Con questo KIT si realizza un dispositivo sensibile alle 
variazioni di luce; infatti appena la luce scende al 

di sotto di un certo livello l'uscita del circuito integrato 
assume uno stato logico alto il quale mette in conduzione 

îl1 TRIAC che porta la tensione a 220 Voa sul carico. 

Questo circuito,grazie ad un particolare riduttore di 
tensione, funziona direttamente a 220Voa è il carico massimo 
applicabile è di 500 W. 

Volendo utilizzare un carico di maggior potenza occorre 
applicare un RELE' tra i punti X come indicato nello schema. 
Tl trimmer P serve aregolare la sensibilita' dél dispositivo. 
Se come carico viene utilizzata una lampadina si raccomanda 
di impiegarla il più lontano possibile dalla FOTORESTSTENZA 
in modo che questa non subisca l'influenza della luce 

della lampadina stessa. 


FI.ENCO COMPONENTT 


TO = 74 

TR = TRIAC 4A 400 V 
F = FOTORESTSTENZA 
DI+2 = IN /1007/5 

D3 = ZENER 10 V 1W 
DI = ZENER 5,1 V 1W 


Cì 1 MF 400V pol. 

Cèa = 470 MF i6 V elettr. | 
Ri «220 6h 

R2 = = 10 Kohm 

p = TRIMMER 10 Kohm OR. 


N° 1 zoccolo 8 P 





ATTENZIONE? 
Circuito sotto tensione di rete, 
___MANEGGTARE CON CURA, 
















Regolatore di velocita per motori a spazzole(senza perdita di potenza) 








RS 83 


Serve a variare la velocità di un motore a spazzole ( trapano, 
aspirapolvere, frullino ecc. ) a 220 Vea fino a una potenza 
massima di 1000W, 

TI campo di regolazione si estende da zero ad una velocità molto 
elevata ma non massima; per ottenere la massima velocità occorre 
inserire un interruttore tra i punti A o R eomo indicato nello 
schema elettrico. 

La velocità si varia agendo sul potenziometro Pe si può notare 
che anche a basse velocità la potenza si mantiene costante. 

E' facile che a basse velocità il motore vada leggermente 

a scatti; si ha questo effetto perchè si è voluto tenere anche 


a pochi giri una coppia di potenza costante. 


ELENCO COMPONENTT 


R1-2 = 5;6 Kohm 1 W 

R3 = 22 Kohm 

P = POT, 2,2 Kohm A-B 
°° DI-2 = 1N4007/4 

TR = TRIAG 8A _400V 











Cc = 220 Kpf 100V pol. 





INTERFONICO 








Con questo KIT si alizza un interfonico atto a comunicare tra due punti. 


Per il suo funzionamènto occorrotio due altoparlanti di impedenza 





compresa tra 8 e 40 ohm,collegati come indicato in figura, 

Con il deviatore DP in posizione di riposo il punto A è in ascolto e può 
ricevere la comunicazione proveniente da B, 

Tenendo premuto il deviatore DIP il punto B passa in ascolto potendo 
così ricevere la comunicazione proveniente da A. 

Gli stossi altoparlanti che servono per l'ascolto fungono anche 

da microfono. 

T1 potenziometro P serve a regolare il volume e quindi la sensibilità, 
Per l'alimentazione del dispositivo occorre una tensione stabilizzata 

di 12 Vec. 

Molto adatto allo scopo è il KIT RS 86. 

Icollegamenti dovranno essere fatti preferibilmente con cavetto schermato. 


RLENCO 


rc 

Q 

RI 

R2 
R3 
RA 

P 
C1=+2 
C3-4=5 
C6 
C7 
c8 


N° 1 dissipatore 
N° 1 vite N° 1 dado 












COMPONENTI 








= TDA2002 =1,M383T 

è RO 237 

= 560 ohm 

= 10 Kohm 

= 47 Kohm 

= 1,2 Kohm 

# POT. 100 Kohm A-R 
= 47 MF 16 V 

= 0,22 MF 100V pol. 
= 0,1 MF 100V pol. 
= 220 MF 16 V 

= hy7 MF 16 V 

= 47 MF 16 V 

= DEV. A PULSANTE TNST, 2 VTE 

















AMPLIFICATORE TELEFONICO 





E'un dispositivo che serve ad amplificare i segnali telefonici 
da permettere di ascoltare una conversazione a più persone. 


in modo 


T1 nostro KIT è dotato di un captatore a ventosa che dovrà essere 









applic: 


risult 


ssere più idoneo, 


to all'apparecchio telefonico nel punto che sperimentalmente 


Per il funzionamento del dispositivo occorre un altoparlante che abbia 


un'impedenza compresa tra 4 e 16 ohm e l'alimentazione deve essere 


stabilizzata a 12 V.Molto adatto allo scopo è il KIT RS 86, 


Il potenziometro P_ serve a regolare il volume. 


NB. Se l'altoparlante è 


regolare il 


un fastidioso 


volume 


au 


fischio dovuto all'effetto 


Livello molto basso altrimenti 


"LARSEN". 


vicino all'apparecchio telefonico bisogna 


nontirà 









ELENCO COMPONENTI 


IC 
Ql-2 
GI 
p 
C1-2-3 
Ck 
C5-6 
07-8 
co 
cio 
RI 
R2 
R3 

R4 

RS 


Ro 


- 


= 








TDA2002 44,M383T 

BC 237 
CAPT.TELEFONTCO 
POT. 100 Kohm A=B 
0;22 MF 100V pol. 
0,1 MF 100V pol. 
h7 MF 16V elettr. 
h,7 MF 16V elettr. 
470 MF 16V elettr. 
220 MF 16V elettr. 
560 ohm 

10 Kohm 

47 Kohm 

68 Kohm 

120 Kohm 


= 1000 ohm 


N° 1 dissipatore 


N° 





ì vite 





N° 1 dado 











ALIMENTATORE STABILIZZATO 12v fa RS 86 


a2 + 
12V uscita 





o__ 
Ingresso 
18 Vea 


Con questo KIT si realizza un alimentatore 
stabilizzato con uscita a 12 V e corrente 
massima 1 A. 

Questo dispositivo può èssere usato per 
alimentare tutte quelle apparccchiature 
funzionanti a 12 V con un assorbimento 





non troppo elevato ( massimo 1 A ), 

Per il suo corretto funzionamento è necessario 
applicare in ingrosso un trasformatore con 
secondario 18 V 1 A. 


ELENCO COMPONENTT 


Qi a ho 237 

Q2 = Nn 243 0 oquivi 

D) # DIODO ZENER 13V 1W 
p = PONTE KBLO2 è simili 


R “ 330 ohm 

CI+2 KM MF 25V elettr, 
N° 1 dissipatore 

N° 1 vite 

N° 1 dado 














RELE' FONICO 




















E'un dispositivo che aziona un RELE' appena capta un suono 
di una certa 


I suoi 
e non ultimo tra questi è di servire in modo ausiliario a 


intensità. 


impieghi dipendono dalla fantasia di chi 






chi è affetto da sordità.,Ad esempio se disposto in modo 
opportuno,non appena suonerà il telefono o il campanello 
di casa scatterà il relè,il quale potrà fare accendere 


una lampadina o azionare un'altra suoneria. 


Inoltre applicando in uscita un relè a scatti(quelli 


usati negli impianti elettrici di casa) si potrà eccitarlo 


con un suono e diseccitàrlo con il suono successivo. 
Tl trimmer P serve a regolare la sensibilità, 


Per la sua alimentazione è prevista una tensione continua 


e stabilizzata di 12 V. 


Molto adatto allo scopo è il KIT RS 86. 


Le) = 
Ql = 
Q2 = 
DI-2-3 = 
P - 
RI = 
R2 - 
R3 “ 
R4 = 
RS = 


FILENCO COMPONENTI 


741 

BC 237 
2N1711-2218-1613 
IN4148 

TRIMMER 470 Kohm 
68. Kohm 

47 Kohm 

6,8 Kohm 

10 Kohm 

47 Kohm 

1930 ohm 


C1-3 


c2 
c4 
cp 
RL 
N° 


1 


= 1 MF 16V elettr. 
0,1 MF 100V pol. 
= 220 MF 16V elettr. 
= CAPSULA PIEZO 

= RELE' 12V un cont, 
zoccolo 8 P 





lo realizza 


ROULETTE ELETTRONICA A 10 LED 


ELENCO COMPONENTT 


ic = NES55 

T02. = 40178 
D1-D10=N° 10LED ROSSI 
01-03 = 47MF.16V 
c2 = 0}015 MY 

RI = 6,8 Kohm 

R2 = 820 Kohm 
R3-4 = 1 Mohm 

RS = 4,7 ohm 
R6-7. = 220 ohm 

N° 1 CLIPS PER PILA 
N° 1 ZOCC. 8 P 

N° 1 ZOCC. 16 P 

o - N° 1 PULSANTE ON 

TI numero dei giocatori è praticamente illimitato. Pe [ | 3 a N° 1 ADESTVO 








REGOLAMENTO PER IL GIOCO DELIA ROULETTE A 10 LED 


Un giocatore tiene il banco(aziona IA roulette)e quindi 
incassa i soldi delle puntate ed effettua i pagamenti ai 
vincitori;tutti gli altri giocatori effettueranno a loro 
piacimento le puntate e quitdi giocheranno contro di lui. 
MODT DT EFFETTUARE LE PUNTATE 

ROSSO posta restituita moltiplicata per 


ISzi 


NERO 1 > A 


VERDE 

NUMERI DISPARI 
NUMERT PART 

UN NUMERO 

DUE NUMERI 
TRE NUMERI 
QUATTRO NUMERT 


Attenzione! Lo ZERO è considerato NE 


$ 


PS ONP-ONHE 
Nn 


3 


per 2 
DISPARI NE PARI 


T1 dispositivo che presentiamo è un gioco elettronico che simula 
la tradizionale roulette ma con un numero ridotto di combinazioni. 
Premendo il pulsante P i diodi Led si accenderanno in successione 
molto veloce dando così l'effetto di una pallina che gira. 
Rilasciando il pulsante la velocità di accensione dei Led 
diminuisce gradatamente fino a che un solo Led resterà acceso. 

La tensione di alimentazione può essere compresa tra 4 e 9 V. 
Adatta a tale scopo è una batteria a 9 V per radioline. 











RS 89 


Questo dispsitivo,applicato su di una qualsiasi 

apparecchiatura di riproduzione sonora, serve a variare 

l'intensità di volume da ZERO al MASSTMO (0 viceversa) 

in modo graduale e del tutto automatico. 

Col deviatore DV in posizione A il volume passerà 

da ZERO al MASSIMO in un tempo stabilito tramite il 

trimmer T1. 

Col deviatore DV in posizione B il volume passerà 

dal MASSIMO a ZERO in un tempo stabilito tramite il 

trimmer T2, 

Il nostro dispositivo può essere applicato all'ingresso 

del complesso di amplificazione oppure tra il preamplificatore 

e l'amplificatore di potenza. 

Per la sua alimentazione è molto indicata un normale 

batteria per radioline da 9 V, 

N.B. T collegamenti tra il KIT e il complesso di amplificazione 
vanno effettuati con cavetto schermato. 


FLENCO COMPONENTT 


Lie) = 741 

Q = 2N5460 ( FET ) 

TI = 2,2 Mohm TRMMER 
te - 1 Mohm TRIMMER 

RI 1 Mohm 

R2-3-4 = 4,7 Mohm 

C1=-2-3 = 0,1 MF pol. 

CA4A-5 10 MF 16 V elettr. 
DV = DEVTATORE A_SLITTA 
N° 1 zoccolo 8 P 

N° 1 clips per pila 





TRUCCAVOCE ELETTRONICO (EFFETTO 




















RIENGO COMPONENTT 






















E' stato progettato per truccare la voce di chi parla nell'apposita TCì » NE555 Ri = 4,7 Kohm 
capsula piezoelettrica.,La voce che ne uscirà sarà leggermente 102 = 741 R2-3-4 = 4,7 Mohm 
distorta,metallicea e vibrata in modo da assomigliare molto a quella Q = N0237=547 RS = 42 Kohm 
dei ROBOT e dei personaggi spaziali che si vedono nei films, C1 = 2,2MF 16Vel. R6 = 220 Kolm 
T1 potenziometro P1 serve a regolare il ritmo di vibrazione. c2 = 1 MF 16V ol. R7 = 56 Kohm 
T1 potenziometro P2 serve a regolare il grado di distorsione. C3 = JOMF 16V ela R8 = 1000 ohm 
L'uscita del nostro dispositivo puo'essere collegata all'ingresso C4 = 4MF 16V el, Ro = 470 ohm 
di qualsiasi complesso di riproduzione sonora. C546 = 0; 1MF_100V CP = CAPSULA PTEZO 
Per chi desiderasse invece ua diretta riproduzione in altoparlante PI = POT.100 Kohm A N° 1 CLIPS PER PILA 
è molto indicato l'abbinamento col KIT RS 15. Pa = POT. 47 Kohm B N° 2 ZOCCOLI 8 P 






Per la sua alimentazione è necessaria una normale batteria a 9V 





per radioline, 








"un dispositivo che aziona un relè quando una persona si avvicina o tocca 

un conduttore elettrico che collegato al nostro KIT funge da elemento sensibile. 
Può essere utilizzato come dispositivo di allarme,come contapersone, contapezzi, 
interruttore a sfioramento;applicato all'insegna o alla luce di una vetrina, 

o come richiamo pubblicitario. Insomma; il suo campo di applicazione è vastissimo. 
L'elemento sensibile(che va collegato al punto S) può essere costituito da un 
conduttore elettrico(filo)opputè sempre da un filo elettrico collegato ad una 
piastra metallicayche però deve avere una superficie non troppo grande. 

La tensione di alimentazione è di 12Vcc stabeMolto adatto è il KIT RS 86, 
TARATURA 

Strumenti nec: TESTER(almeno 20,000 Uhm/V) 3GIRAVITE per tarature(non metallico) 
Predisporre il tester su 12Vcce fondo scala e inserirlo tra i punti TP e MASSA 
(positivo su TP). 

Ruotare P1 a metà corsa e P2 completamente a destra (minima resistenza). 
Regolare il nucleo di L per la MASSIMA indicazione del tester. 

Regolare P1 fino a leggere una tensione di circa 6V. 

Regolare P2 fino a leggere una tensione di circa 1,5. 

Repolando P2 per tensioni superiori ai 3V il dispositivo diventa sensibile 

al contatto e non più alla prossimità. 

NB. Le operazioni di taratura vanno eseguite con il sensore collegato e vanno 
rifatte ogni volta che il percorso o la dimensione del sensore cambia» 








RIVELATORE DI PROSSIMITA E CONTATTO 





ELENCO 
Ql=2 
Q3 

TC 
DI_-2 
D3 

DI 

RI 
R2-3-4 
RS 

R6 

R7 

R8 
C1-2-3 
C4=S 
C6 

C7 

PI 

p2 

RI 

L 






= 


- 


= 


N° 1 zoccolo 8P 


COMPONENTI 





BC 237 

2N 1711-2218-1613 
NE 555 
AN117-0A95 permanio 
IN 4148 

diodo LED ROSSO 

6,8 Kohm 

437 Kohm 

2,2 Kohm 

4 ohm 

100 ohm 

680 ohm 

100 Kpf ceram, 

0 «A Sl 

RF Opa 

10 kot " " 
TRIMMER 220 Kohm 
TRIMMER 470 ohm 
RELE' 12Vee un cont. 
TRASF. FI. 






FUSIBILE ELETTRONICO 


NOTE APPLICATIVE 
Appena la corrente supera un certo valore(nel nostro caso 
circa 2 A)il nostro dispositivo provvede a togliere 
immediatamente l'alimentazione, 
Può essere applicato all'uscita di un alimentatore o;in auto, 
tra la batteria e l'utilizzatore(autoradio,baracchino ecc,). 
T1 suo campo di lavoro è compreso tra 10 e 20 Voce 
Appena il dispositivo entra in funzione perchè la corrente 
ha superato î 2 A,un diodo LED si accendo è la tensione 
di uscita diventa nulla. 
Premendo f£1 pulsante P_si ripristina la tensione di uscita 
a condizione che il carico non assorba più di 2 A. 
E'inoltre da tener presente che la tensione di uscità rispetto 
a quella di ingresso è ridotta soltanto di circa il 15% col 
carico massimo. 
Diminuendo il valore della R2 il valore della corrente massima 
di uscita aumenta.,Aumentando il valore della R2 il valore 
della corrente massima diminuisce, 
Per il suo montaggio è impiego occorre attenersi agli schemi 
qui presenti, 

ELENCO COMPONENTI 

Q1 = RP1I + 2N3055 

Q2 = TIP 32 

Q3 = TAG 233 

D = diodo LED ROSSO 

Ri = 68 ohm 15W 

R2 = 0}27 ohm 4 W 

R3 =» 68 Kohm 

Ps pulsanto OFF 

N° 1 dissipatore T03(per Q1) 

N° 2 viti 

N° 2 dadi 





INTERFONO PER MOTO 





E'stato appositamente studiato per far si che passeggero 

e guidatore possano comunicare» 

Nell'interno di ogni casco andrà sistemato un piccolo altoparlante 
di impedenza compresa tra 4 e 8 ohm(oppure una cuffia) e una 
capsula piezoelettrica(inclusa nel KIT). 

Grazie a un consumo abbastanza ridotto il nostro circuito può essere 
alimentato con una comunissima batteria da 9 V. 

Con il trimmer P1 si regola la sensibilità della capsula sistemata 
nel casco N°1,mentre col trimmer P2 si regola la sensibilità della 
capsula sistemata nel casco N°2, 

Per il montaggio e l'impiego attenersi allo schema qui presente. 
N.B. PER T COLLEGAMENTT USARE ESCLUSTVAMENTE CAVETTO SCHERMATO. 


r 
il 
' 
I 
I 
I 
| 
I 
I 
' 
' 
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ELENCO COMPONENTI 


TCi2 
R146 
R2-5 
RE4 
CiL=344 


= TBA 820M 
= 120 ohm 
= 56 ohm 
= l ohm 


5-6-7 = N°7cond,el, 100MF 16V 


C8B-9 
C10-11 


= 3,9 Kpf cera 
= 0,22 MF 100V 


N°1 clips per pila 9V 


N°2 capsule piezo 
N°2 zoccoli 8P 


Pi=2 


= 100K trimmer 





GENERATORE DI BARRE TV miniatumzzato 


Questo generatore,anche se di dimensioni ridottissime,si rivela 
molto efficace per effettuare prove e regolazioni sui televisori 
specialmente per quanto riguarda la sensibilità e la linéarità 
verticale. 

Può essere collegato direttamente all'ingresso antenna del 
televisore tramite cavo schermato a 75 ohm oppure,collegando 
all'uscita del nostro dispositivo uno spezzone di filo lungo 
circa 20 cmyil segnale può essere trasmesso verificando così 

la sensibilità del televisore in prova. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 


ALIMENTAZIONE 9 Voc (batteria per radioline) 
FREQUENZA 200 Mtiz regolabile con compensatore. 

Armoniche fino a circa 1000 Mlz. 
FIGURA GENERATA barre orizzontali regol. da 2 a 13» 
LIVELLO DT USCITA A 200 MIiz 105 dB mioro Volt pari a 178 mV. 
DIMENSTONT DEI C54 = 6,2 X 4,2 om 


FILENCO COMPONENTI 
NE 555 

RC 23745474549 
POT. 220 Kohm A 
27 Kohm 

4® ohm 

33 Kohm 

47 ohm 

100 Kpf cer. 
2200 pf" 

03 gia.pe 

CA 22 Kpf_ " 

cp = COMP. 4-20 pf 
N° 1 clips per pila 9 V 
N° 1 zoccolo 8 P 


TC 
Qi=2 
p 
Ri+5 
7) 
RI 
R4 
ci 
c2 








LUCI DI POSIZIONE ACCESE pen au 





Quando l'autista apre la porta per scendere dall'auto, 
il nostro dispositivo emette un sognale acustico se le 
luci di posizione dell'auto sono rimaste accese. 

La sua installazione è di estroma facilità,basta infatti 
collegare il punto "A all'interruttore della porta e il 
punto "I su di una qualsiasi luce di posizione» 

E' inoltre da tener presente che il nostro dispositivo 
consuma solo nel momento in cui si apre la porta e se 
le luci di posizione sono rimaste accosò. 

Per il suo funzionamento occorre collegare un piccolo 
altoparlante con impedenza compresa tra 4 e 32 ohm 

nei punti indicati dallo schema, 

TI trimmor T servo a regolare l'intensità del suono. 


ELENCO COMPONENTI 


TC ® NE 555 
T = trimmer 470 ohm 
R1 = 47 Kohm 
IR ohm 
Ci « 15 Kpf 100 V pol. 
2,2 MF 16 V élettr. 
1 zoccolo 8 P 


INT. PORTA ANT. 


OQOsartiria @auapro int. ®© Luci pi rosiz. ©tuct interna =— @ inr. porte ANT. 





E'un alimentatore di grandissima utilità concepito 
secondo le tecniche più moderne, 

La regolazione simultanea delle due uscite permette 
di utilizzarlo per l'alimentazione dei circuiti 
integrati e di tutti gli altri dispositivi che 
prevedono un'alimentazione duale compresa tra 

+5 e 12V. 

E'possibile inoltre alimentare logiche TTL,circuiti 
integrati e qualsiasi altro dispositivo con tensione 
di lavoro compresa tra 5 e 12 V utilizzando una sola 
uscita, 

Utilizzando le due uscite in serie si ottiene un 
alimentatore con tensione variabile tra 10 e 24 V. 
Risogna tener presente che in ogni sua possibile 
utilizzazione non bisogna superare l'assorbimento 
di 500 + 600 mA, 

Per il suo funzionamento occorre collegare all'ingres 
so un trasformatore con secondario 15 + 15 V che 
possa erogare una corrente di almeno 500 mA» 





ELENCO COMPONENTI 
D1-2-3-4 « IN 4001+7 
Q TIP 32 
Tci Pos 
toa 7h 
p POT. 2;2 Kohm A 
Ri=2 hy7 Kohm 
C1-2 = 1000 MF 25 V elettr. 
c3 = 0,1 MF cer, 
N° 2 dissipatori per IC1 e Q 
N° 2 viti 
N° 2 dadi 
N° 1 zoccolo 8 p pen IC2 





ESPOSIMETRO PER CAMERA OSCURA 




















CANALI NAIIAZEÀ 


3 4 5 6 7 8 9 10 N 12 13 14 15 le O, 


E'uno atrumento di grande precisione © sensibilità realizzato con concetti 

moderni saimie 

L'elemento seminibile è sostituito da una fotoresistenza che è in grado di 

rilevare anche lè più piccole variazioni di luce grazie al suo accoppiamento 

con due tranaiator collegati in darlingtoni 

L'indicazione della variazione di Inc avviéne tramite una serie di 16 diodi 

luminosi (LED), 

11 collegamento tra fotoreaiatenza è circuito stampato va effettuato con 

cavetto schermato, 

Per la taratura procedere come semici 

1) Poggi la alatenza sul piano dell'Ingranditore (parte sensibile 
ver l'alto). 

2) Regolare l'obiettivo an un diaframma 5,6 oppure B, 

1) Regolare l'ingranditore per la massima cscursione (massima altezza), 

A questo punto bisogna regolare il trimmer T per 11 punto di accensione 

del LIM) 16, 

Abbassando l'ingranditore si noterà Jo spegnimento del nuddetto LED 

e l'agconnione di altri a anconda della distanza della luce rispetto al 

piano. 

A ogni LED viene fatto corrispondere un numero,quindi basterà che l'utente 

(tramite preventive prove) sì costruisca una tabella dove a detti numeri 

faccia corrispondere i tempi di esposizione,ed ogni volta che dovrà eseguire 

delle stampe avrà l'indicazione esatta dei tempi di esposizione per qualsiasi 

ingrandimento, 

Si fa notare che per le operazioni di taratura e il normale impiego dell'espo- 

simetro non bisogna inserire la pellicola nell'ingranditore, 

Le nostre prove di laboratorio sno atate effettuate impiegando un ingrandi tore 

DURST modello B 30 con obiettivo NEOTAR 1:9,5/90 e lampada da 75 W. 

Ricordiamo inoltre che non socorre effettuare prove con diversi valori di 

diaframma perchè come sa ogni fotoamatore ad ogni diaframma in più bisogna 

raddoppiare il tempo di esposizione mentre ad ogni diaframma in meno il 

tempo va dimezzato, 

11 nostro dispositiw deve egnore alimentato con una tensione stabilizzata 

di 12 volt, 

Molto adatto allo acopo è ii KIT RS NG, 


FIENCO COMPONENTI 


to alUAA170 

Qi =l02 37 

mr al'OVORFS ISTENZA 

T aTRIMMER 4,7 Kohm MIN,ORIZZ, 
e 4,22 MF 100V polieni 
Mm 1 Kohm 

" =11,2 Kohm 

n 2500 Kohm 

n 6 Kohm 

R6 2120 Kohm 
DI-3-5-20-11-13-15 =N°8 LED ROSSI 
M2-4=6M10-12-14=16 N° 8 160 GIALLI 
N°1 ZO0COLO 16 P 





COMMUTATORE AUTOMATICO DI ALIMENTAZIONE 


Serve a mettere in funzione diversi carichi contemporaneamente 


azionando l'interruttore di un solo apparato. 

Un esempio di utilizzo di questo dispositivo si ha nel caso di un 
impianto di alta fedeltà dove esistono diverse unità da mettere in 
funzione (giradischi,registratore,sintonizzatore, preamplificatore, 
amplificatore di potenza cccs)« 

Applicando il nostro apparecchio al sopra citato impianto basterà, 
ad esempio,accendere il sintonizzatore che contemporaneamente si 


accenderanno tutte le altre unità, 

1 carico di comando (quello dal quale dipende l'accensione degli 
altri) va collegato ai punti B e non deve superare l'assorbimento 
di 800 mA (175 W a 220 V). 

Tutti gli altri carichi vanno collegati ai punti A e non devono 
superare complessivamente l'assorbimento di 5 A (1100 W a 220 V). 
Si consiglia di non collegare al dispositivo carichi induttivi(motori). 
Per il montaggio dei componenti attenersi allo schema pratico. 
Raccomandiamo inoltre di operare con molta cautela e di racchiudere 
il tutto in un contenitore plastico essendo ogni parte del circuito 
a diretto contatto della rete elettrica. 





ELENCO COMPONENTI 


by # TRIAG 8BA-400V 
D1I-2-3-4 = N° 4 diodi 1N4007 
FI = FUSTRILE 800 mA 
F2 = FUSIBILE 5 A 
N° 2 PORTAFUSIBILI PER CoS 
N° 1 DISSTPATORE 
N° 1 VITE 

1 DANDO 


ATTENZIONE! 
Circuito sotto tensione di rete 
MANEGGTARE CON CURA. 








N circuito che presentiamo serve a simulare iL suono di una campana 
o di un songe 

L'impiego dipende dalla fantasia dell'utentò;e hon è da escludere 
l'utilizzo come originale campanello di casa, 

11 segnale in uscita è di circa 2 V max con decadimento a zero ed è 
quindi sufficiente A pilotare qualsiasi amplificatore, 

Per un buon ascolto in altoparlante è molto indicato l'accoppiamento 
con il nostro kit RS 15. 

La tensione di alimentazione è del tipo duale ed è compresa tra 

+ = Se + = 12 V, Molto adatto allo soòpo è iI kit RS 96, 

Premendo è rilanciando immediatamente il pulsante si ottiene un suono 











la qui frequenza è determinata con la regolazione del potenziometro T2, 
Il tempo di decadimento è determinato invéné con la regolazione del 


potenziometro TI. 





Regolando il potenziometro 12 por un suono acuto il circuito può 





entrare in oscillazione do luogo ad un fischio continuo: in tal caso 
fl decadimento del suono con il potenziometro TI, 





FLENCO COMPONENTI 


= 741 RI = (8 Kohm 
= POTENZ, 10 Mohm A Re = 1 Kohm 
POTENZ, 220 Kohm A RIB = 10 Kohbm 
PULSANTE ON na e 470 Kohm 
22 MF 16 V elett, no = #2. Kohbm 
I MF 10 V elett, RG * 22. Kohm 
0,1 MF 100 V pol. n7 = 270 Kohm 
0,047 MF 100 V pol. n = 417 Kohm 
0,47 MF 100 V pol. N° 3 ZOCCOLI 8 P 





ESEMPIO TIPICO DI COMBINAZIONE 








SIRENA ELETTRONICA BITONALE 





Con questo KIT si realizza un'ottima STRENA BITONALE 
regolabile il cui suono particolare è avvertibile 

anche a grandi distanze. 

La regolazione delle due tonalità si effettua con il 
trimmer T2,mentre l'intervallo tra i due toni si regola 
con il trimmer T1, 

all'uscita del circuito cecorré collegare un altoparlante 
con un'impedenza di circa 8 ohm e 8/10 W di potenza, 

La tensione di alimentazione è compresa tra 9 e 15 V, 

per cui può essere impiegata in auto,in antifurti e 


nei modi più svariati, 


ELENCO COMPONENTT 


* Ni 555 C1 = 10 MF 16V elettro 
= BDX 53 C2 « 0,01 MF 100V pole 
= IN 4148 G3 « 47 MF 16V elettr, 

IN 4001/7 C4 # 100 MF 16V elettro 
= TRIMMER 220 Kohm N° 2 zoccoli 8P 
= 10 Kohm N° 1 dissipatore per Q 
= 1 Kohm N° 1 vite 

0,38) Kohm 1 dado 

100 Kohm 
= 39 Kohm 

27 Kohm 

150 Kohm 





SIRENA ITALIANA 


T1 dispositivo chi presentiamo serve a realizzare una sirena 
dal suono simile a quelle della polizia e delle ambulanze. 
L'azionamento avviene modiante il pulsante P, rilasciando 
il quale la sirena continua a suonare smorzandosi 
lentamente, simulando la classica sirena meccanica» 

Per il suo funzionamento occorre applicare all'uscita 

un altoparlante con impedenza di 8 ohm 

La tensione di alimentazione è compresa tra 9 e 15 V, 

per cui può essere impiegata in auto,in antifurti e nei 
modi più svariati. 

La potenza è di circa 2,5 W con un'ottima resa acunticae 


ELENCO COMPONENTI 


NE 555 

Bc 237 

IW 376 

IN 4001/7 
12 Kohm 
1,5 Mohm 
KA) Kohm 
PULSANTE ON 


cl 
c2 
C3 
4 
N° 
N° 
N° 
N° 


= 10 MF 16V elettr. 
= hy7 MF 16V elettr. 
= 1500 pf cer. 

= 47 MF 16V elettr. 
zoccolo BP 

dissip. per Q2 
vite 


dado 





MICRO TRASMETTITORE FM- radiospia 


E' un TRASMETTTTORE DI PICCOLA POTENZA che opera nella 
gamma delle radiodiffusioni FM ( 88 — 108 MI ). 

Ha il progio di avere una grande sensibilità mierofonica 
(regolabile col trimmer T) è può quindi essere usato 
anche come RADTOSPTÀA, 

Altro pregio di notevole importanza è la sua eccezionale 
stabilità in frequenza anche in condizioni di 
sottoalimentazione (batteria in fase di scarica). 





E' da considerare inoltre eheynel nostro dispositivo, 
li.itodulazione avviene con diodo varicap non introducendo 
così nessuna modulazione di ampiozza: 

La frequenza di omissione viene scelta “gendo sul compens., CP. 
Per la sua alimentazione occorre una batteria da 9 V 

(quelle sate per le radioline a transistor). 

E' consigliabile usare come antenna unò spezzone di filo 
lungo circa 50 em. saldandone una estremità al punto A. 


ELENCO COMPONENTI 


Q1-2 = BC 239 C6 = 12 pf cer. 

DV DIODO VARICAP RA102 67 6,8 pf cer. 

RI 100 Kohm c8 47 Kpf cere 

R2-3 = 22 Kolim GP « COMPENS, 20 pf 

R4 LA ohm  * TRIMMER 470 Kohm MIN, 

cl 1 MF 16Y elettr. Z. = IMPEDENZA AF VK200 
10 MF 16V elettr. M CAPSULA PTEZO 
2200) pf cer. N° CLTP PER BATT. 9V 
N70 pr cdr. 





